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COMPILATION  OF  GROUND-WATER  LEVEL  MEASUREMENTS  OBTAINED  BY 
THE  UNITED  STATES  GEOLOGICAL  SURVEY  IN  PUERTO  RICO,  1958-1985 

By  Sigfredo  Torres-Gonzalez 
ABSTRACT 

A  digital  compilation  of  ground-water  levels  in  Puerto  Rico  was  prepared  as  part  of  the  Caribbean  Islands 
Regional  Aquifer-System  Analysis  program.  Of  special  interest  are  the  ground- water  level  measurements  obtained 
on  a  routine  basis  at  wells  located  in  different  aquifer  areas  or  provinces.  Data  from  181  observation  wells  were 
entered  in  a  computer  data  base.  The  data  base  includes  the  following:  well  name,  site  identification  number, 
aquifer  area,  depth  of  well,  local  number,  local  office  number,  year  of  record,  construction  date,  earliest  ground- water 
level  and  date  reported,  owner,  diameter  of  well,  and  ground-water  level  fluctuations  for  various  time  periods 
between  1958  and  1985.  The  data  include  the  conditions  which  may  have  affected  ground-water  level  measurements. 
If  several  ground-water  level  mesurements  are  available  during  a  month  the  lowest  water  level  was  reported. 

INTRODUCTION 

The  U.S.  Geological  Survey  (USGS)  has  routinely  collected  data  on  ground-water  levels  at  observation  wells 
in  different  aquifer  areas  in  Puerto  Rico  since  1958  (fig.  1).  The  information  is  available  to  the  public  in  printed 
format  on  a  yearly  basis  as  part  of  the  Water  Resources  Data  publication  series.  To  make  the  information  more 
accessible,  the  data  were  compiled,  reformatted,  and  entered  into  a  computer  data  base.  The  data  presented  in  this 
report  provides  ground-water  level  measurements  for  181  wells  between  1958  and  1985.  An  important  element  of 
the  Caribbean  Islands  Regional  Aquifer  System- Analysis  (RASA)  program  is  the  compilation  of  data  related  to  the 
island  aquifers  into  automated  data  bases.  Of  special  interest  are  the  water-level  measurements  routinely  obtained 
at  observation  wells.  The  water  level  of  wells  selected  for  routine  observations  represent  the  water  levels  of  the 
aquifer  regions  of  Puerto  Rico. 

EXPLANATION  OF  DATA  PRESENTED 

Ground-water  level  measurements  from  181  observation  wells  in  Puerto  Rico  are  compiled  and  presented  in 
this  report.  In  table  1,  wells  are  identified  by  name  and  organized  according  to  aquifer  area.  The  following 
information  is  provided:  the  USGS  site  identification  number,  aquifer  area  (refer  to  fig.  1),  depth  of  well,  local 
number  (fig.  2),  local  office  number,  years  of  available  records,  construction  date,  and  the  earliest  water  level 
reported. 


-CN 


>N 

>N 

CD 

CD 

o 

~o 

> 

a 

CJ 

o 

> 

CO 

a    Valley 
ulebra 

C/0 
D 

C 

E 

Z5 
X 

1 

o 
o 

c 

Z5     . 
~ 3     - 

>> 

CD 

CD 

Z5 

cj 

o 

o 

JZ> 
D 

Z5 

D 

o 
o 

Z3 

£     oo   > 

5       ^      CD 

N      U 

c 

D      <D 
i-     "D 
CD 

O 

so 

CL 

D 

cn 
D 

Z 

_Q 
D 

>- 

2     cn    >s 
Odd 
2   o   o 

CL     D 
V)      — 
_j      _00 

CJ 

— : 

- i 

^ 

_1 

2  z  d 

2l    d 

o 

if) 

i— 

< 

CD 

LU 

o 

D 

cr 

D 

CL 

< 

DQ 

O 

CL 
D 

o 

c 

Z) 

U 

_l 

cz 
o 

D 

CO 

< 

X! 

00 

o 

CO 

D 

CD 

"a 

v2 
cl 

Z5 
-t— ' 

CL 

D 

Z5 

o 

1 

>> 

CD 

CD 

^_ 
O 

CD 

o 

05 

o 

~o 

_Q 

z 

"a 

c 

Ld 

u 

Z5 

> 

CO 

o 

a 

o 

v° 

D 

o 

f— 

-Q 

cr 

>- 

1                >> 

o 

CO 

"O 

< 
< 

_J 

a. 

X 

LU 

o 

co 

a 
o 
CJ 

o 

CD 

< 

CD 
"O 

CD 

c 

o 

D 
D 
Q_ 

a 

_i 

CD 
U 

c 
o 

CL 
O 

-Guayanilla- 
najibo   Valle 

> 

a) 
> 

N 
CD 
D 

o 

ID 
< 

CD 
"D 

CD 

~o 

C 

c 

D 

CO 

o 

CD 

*^ 

O 

D 

CD 

cn 

D      D 

O      ZS 

D 

a 

'     D 

^ 

w 

CD 

< 

CJ 

cl 

CO 

"O 

D 

O 
CL 

ci 

J3   o 

D 
LJ    Z 

> 

o 
v — 

CL 

6 

o 

CL 

x 

CD 

Z5 
CJ" 
< 

ro 


CD 

CD 

o 

U 

CD 

a; 

u 

c 
> 

c 
> 

u 

c 

u 

c 

J_0 

CD 

UJ 

o 

u 

> 

> 

(1) 

<r 

^ 

i^ 

o 

o 

CJ 

Z5 

LJ 

LL 

LL 

1^ 

n 

n 

sz 

LJ 

CL" 
< 

V) 

oo 

CD 

> 
o 

"a 

CL 
LU 

O 

O 
CJ 

u 

o 
o 

D 
O 
CJ 

00 

o 
o 
o 

> 

Cl 

^_ 
O 

D 

00 
CD 

00 

_c 

J_ 

00 

~i 

D 

_J 

o 

O 

o 

CD 

00 

n 

a 

CD 

CT 
CD 

c_ 

D 

< 

Z 

00 

^ 

Ld 

_i 

CZ 

> 

0) 

CD 

L_ 

Z5 
CD 


oj     ro    ^"    Lfo    CD     h- 


1 

1 

1             U 

ID 

e 

0) 

c 

-l-> 

0) 

G    w 

*•  \jf 

c 

o     v 

S     2 

"in 

to 

^r 

£•            \ 

^-t.                                    CO 

CD 

1 
• 

— t    i 

r  \ 

CD 

oj  - 

_  CD 

o 

**i 

o 

-in 

CD 
O 

s»  »fl 

§  i 

in  J 

- 

v£> 

s»    V 

\D 

c       /          .5 

8* 

s.  «y 

CD     -"-  CD 

~3j& 

^ 

.3 

i-1. 

~[f) 

1 

1       *** 
J        * 

1          -     '• 

* 
;.5 

29*2  *"^  Jv-~ 

•  *               v 

«•      6  :V  /- 
**   .3- 

— s 

.«  fcq 

Co 

o 
n 

^ 

R 

^ 
^ 

/         3 

• 

/    s* 

1       5* 

i 

8) 

s..Ls 

'IBBEAN 

i 

<* 

"H 

/      «*• 

rf  lo^i^*^^,^  |^ 

R'S'K   ^"^i 

E-H 

• 

... 

^ 

/       *s 

s    Cj 

CD 
CD 
3 

1 

•a 

- 

\D 

• 

-T 

• 

K                 •          n 

Si*                             } 

\     1 

V) 

\                 • 

3 

1         •/ — 

\D 

1 

1 

I 

o 
o 

•  I — I 


o 

CD 

Dh 

o 
w 

CD 

o 

•  I — I 

CO 
> 

CD 
O 


o 

•  I — I 

-f-> 

CO 
CJ 

o 


CA2 
CD 

■  i — i 
En 


CO 


in 

o 
00 


CO 


The  USGS  site  identification  number  is  based  on  the  grid  system  of  latitude  and  longitude.  This  system 
provides  the  geographic  location  of  the  well  and  a  unique  number  for  each  site.  The  number  consists  of  15  digits. 
The  first  6  digits  denote  the  degrees,  minutes,  and  seconds  of  latitude;  the  next  7  digits  denote  degrees,  minutes,  and 
seconds  longitude;  and  the  last  2  digits  (assigned  sequentially)  identify  the  wells  within  a  1 -second  grid.  The  local 
number  is  a  number  given  to  wells  sequentially  as  they  were  added  to  the  observation  well  network.  The  local 
numbers  are  shown  in  figure  2. 

The  local  office  number  was  used  to  identify  well  sites  in  the  past,  but  has  been  replaced  by  the  site 
identification  number.  The  local  office  number,  28-66.56-01-077,  contains  four  parts: 

28      -  is  the  minute  of  latitude  of  the  southeast  comer  of  the  1 -minute 

quadrilateral  in  which  the  well  is  located.  The  degrees  of  latitude  have 

been  omitted  because  most  of  the  island  of  Puerto  Rico  lies  between 

18  degrees  00  minutes  and  18  degrees  30  minutes. 
66.56  -  is  the  degree  and  minute  of  longitude  of  the  southeast  corner  of  this 

quadrangle. 
01  is  an  arbitrary  number  representing  the  order  in  which  the  well,  within 

the  quadrilateral,  was  inventoried. 
77      ~  is  the  number  that  identifies  one  of  100  small  rectangles  within  the 

1 -minute  quadrilateral,  in  which  the  well  is  located.  The  rectangles  are 

numbered  from  left  to  right  starting  with  the  upper  tier  and  proceeding, 

left  to  right,  through  each  tier  of  rectangles  to  the  lowest  tier. 

A  compilation  of  water-level  measurements  is  presented  in  feet,  for  each  month,  for  the  years  for  which 
records  are  available.  The  data  are  arranged  by  well  in  order  of  aquifer  area.  The  conditions  under  which  these 
measurements  were  taken  are  indicated.  Depth  to  water  measurements  were  in  many  types  of  wells,  such  as 
domestic,  public  water  supply,  or  observation  well,  either  active  or  abandoned,  and  under  varying  conditions  (static, 
pumping,  and  recently  pumped);  however,  the  equipment  and  techniques  used  ensured  that  measurements  made  at 
each  well  were  consistent  under  a  given  set  of  conditions. 

Water-level  measurements  are  given  in  feet  with  reference  either  to  mean  sea  level  (MSL)  or  land-surface 
datum  (LSD).  For  the  wells  that  had  several  monthly  measurements,  the  lowest  water  level  (represented  by  the 
greatest  depth  to  water)  was  reported.  Negative  water-level  measurements  indicate  a  piezometric  head  higher  than 
LSD  or  MSL.  The  blank  spaces  in  the  compilation  indicate  that  data  were  not  available  for  a  given  month. 
Hydrographs  of  ground-water  levels  from  representative  wells  in  each  aquifer  area  show  the  long-term  water  level 
trend  (figs.  3  through  48). 
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COMPILATION    OF   GROUND-WATER    LEVEL   MEASUREMENTS 


WELLS  IN  THE 
NORTH  COAST  PROVINCE 
West  Coast  to  Rio  Grande  de  Arecibo 


LOCAL  NUMBER  :  165  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  672.4  feet 

WELL  NAME  :  Mateo  P.  Bo.  Saltos  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LATITUDE  :  18"24'22"  LONGITUDE  :  67'0r51" 

DIAMETER  :  12-16  inches        DEPTH  :  200  feet 


YEAR 

1982 
19B3 
1984 
1985 


MONTHS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

.  69.83 

69.86 

69.97 

70.56 

69.65 

70.60 

69.35 

69.82 

69.85 

69.47 

69.22 

69.84 

.   69.74 

69.90 

69.85 

70.10 

69.55 

69.55 

69.60 

69.60 

69.48 

69.46 

69.35 

66.38 

:   69.30 

69.29 

69.27 

69.22 

69.30 

69.13 

69.42 

69.18 

69.08 

69.08 

68.99 

68.88 

:  67.89 

68.55 

68.32 

LOCAL  NUMBER  :  164 
WELL  NAME  :  Rocha  Moca 
LATITUDE  :  18°25'38" 
DIAMETER  :    12  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  787.2  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  67°01'59" 
DEPTH  :  200  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUl 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1982 
1983 
1984 
1985 


173.6  176.1  147.2  147.6      147.1      152.2      147.5      147.8      147.7      147.7      147.1      148.5 

a  a  a  a  a 

147.7  148.6  148.5  163.0      159.1      163.9      155.3      147.8      148.2      148.4      144.7      147.4 
a  aaaaaaaaa 

148.5  148.2  148.3  148.6   151.3        147.1      146.7      148.1      148.2      147.6      147.9      148.8 

a  a  a 

155.7  148.5  148.6 


a   puaping,    b  recently  puaped,    e  estiaated,   h  tape  measurement,    j    lowest  water    level    recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  72  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  220  feet 

WELL  NAME  :  Las  Cunetas.Arecibo  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 

LATITUDE  :  18°26'40"  LONGITUDE  :  66*45'23" 

DIAMETER  :   6.0  inches  DEPTH  :  211  feet 


YEAR 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 


MONTHS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

198.08 

198.34 

198.59 

198.88 

199.73 

197.78 

198.53  200.12 

200.30 

200.56 

200.25 

200.15 

199.35 

•  197.50 

198.15 

198.77 

198.52 

199.39 

198.78 

198.80 

198.97 

199.35 

198.99 

199.87 

:  201.05 

199.66 

196.10 

197.45  194.96 

195.75 

195.97 

196.15 

194.32 

195.7 

192.3 

:  192.92 

195.02 
200.89 

197.48 
201.20 

201.52 

198.46  198.35 
191.80 

198.80 

199.15 

193.85 

200.20 

199.76 

200.38 

193.35 

197.75 

164.70  165.30 

164.94 

164.90 

165.60 

166.55 

174.50 

172.75 

:  176.15 

176.90 

184.80 

185.23 

201.68  199.40 

200.00 

201.25 

201.20 

201.80 

202.76 

:  203.14 

202.80 

203.79 

200.15 

201.62  201.80 

199.51 

197.65 

192.90 

187.70 

198.23 

:  197.30 

205.80 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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Figure  3. — Ground-water  levels  at  Las  Cunetas,  Arecibo, 
local  number  72. 
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LOCAL  NUMBER  :  84 
WELL  NAME  :  Quebradillas  1 . 
LATITUDE  :  18°27'22" 
DIAMETER  :     6  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  420.8  feet 
OWNER  :  Damaso  Soto  Espiet. 
LONGITUDE  :  66-55'39" 
DEPTH  :  800  feet 


YEAR 


1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY     JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


Recorder  installed  (10/6?) 

371.1   369.9  370.7  371.7  371.0  371.4  371.8  372.2  372.5  372.5  368.1 

367.4  368.0  368.1  367.2  358.2  357.1  355.4  355.4  356.2  354.4  352.2 

351.8  351.1   352.5  353.2  355.8  357.0  358.1  358.1  356.9 

346.4  346.0  342.9  340.5  338.8  338.9  339.0  339.5  339.2  341.3 

343.5  345.8     347.5  349.9  351.5 

355.2  356.8  358.1  359.6  360.6  362.3 

363.9  365.6  366.7  368.5  368.3  368.0  368.5  369.0  368.6  367.0  362.6  361.5 

380.2  380.6  376.3  377.1  377.8  371.0  366.3  366.9  366.8 


367.1   368.7  369.6  370.7  370.7   370.7  370. f 


372.4  372.6  373.1 


373.4   373.3  374.0  374.4  374.9  374.0  374.1   374.8  375.3  375.6  374.2  372.8 
374.0  372.7   372.1   372.5  370.9  371.0 


LOCAL  NUMBER  :  85 
WELL  NAME  :  Guebradil las  2 
LATITUDE  :  18*28'58" 
DIAMETER  :    6-8  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  132  feet 

OWNER  :  Social  Pgm.  Adm.,  P.R.  Dept .  of  Agriculture 

LONGITUDE  :  6654 ■ 19" 

DEPTH  :  250  feet 


YEAK 

196/ 
1968 
1969 
1970 

1971 


MONTHS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY     JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

131.57 

131.56 

132.01 

132.07 

131.82 

131.80 

131.85 

131.94  131.74 

131.70 

131.60 

131.30 

131.40 

131.35 

131.35 

131.25 

131.30 

131.30 

131.50 

131.40  131.40 

131.30 

131.21 

131.20 

130.90 

.  130.70 

131.20 

131.50 

131.70 

131.70 
130.87 

131.37 
131.00 

131.35 

131.00 

131.10 

REMARKS:  Discontinued  (09/71) 

j  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearpy  pumpi ng  »c  I  1 
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LOCAL  NUMBER  :  73 
WELL  NAME  :  Quebradillas 
LATITUDE  :  18°29'15" 
DIAMETER  :    5.0  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  400  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°56'18" 
DEPTH  :  435  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

407.57 

406.73 

391.64 

391.89 

390.92 

390.30 

390.23 

390.65 

1960 

390.66 

391.28 

391.81 

392.08 

389.96 

388.82 

389.65 

390.08 

390.19 

390.79 

389.68 

1961 

390.23 

390.54 

391.19 

390.49 

389.42 

389.48 

389.69 

389.88 

392.87 

389.27 

389.02 

1962 

388.97 

388.86 

389.08 

389.76 

389.87 

389.50 

389.80 

390.39 

390.53 

390.66 

390.96 

390.99 

1963 

391.56 

390.84 

391.67 

392.41 

389.24 

392.82 

394.2 

39.08 

394.60 

394.80 

395.06 

1964 

396.59 

397.18 

397.86 

399.60 

395.19 

395.98 

395.53 

395.95 

395.78 

396.00 

1965 

397.10 

397.39 

399.23 

399.34 

399.60 

396.68 

394.44 

395.20 

395.24 

395.79 

393.80 

392.55 

1966 

392.70 

387.25 

392.07 

388.30 

389.70 

388.62 

388.50 

388.10 

389.10 

389.50 

394.86 

395.40 

1967 

395.80 

396.10 

388.65 

387.59 

404.02 

404.57 

404.73 

403.63 

403.30 

402.80 

395.50 

396.00 

1968 

409.68 

417.22 

414.33 

404.60 

403.65 

399.60 

398.50 

397.70 

399.60 

397.50 

395.99 

1969 

395.92 

389.97 

391.04 

394.09 

393.90 

1970 

395.70 

410.80 

392.69 

1971 

390.53 

393.24 

389.44 

393.19 

389.34 

1972 

404.11 

386.30 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e 
n  nearby  pumping  well 


estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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WELLS  IN  THE 

NORTH  COAST  PROVINCE 

Rio  Grande  de  Arecibo  to  Rio  de  La  Plata 


LOCAL  NUMBER  :  56 
WELL  NAME  :  Hontebello 
LATITUDE  :  18°22'31" 
OIAMETER  :    12  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  656  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°31'25" 
DEPTH  : (215  feet)? 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960 

121.6 

a 
126.2 

a 
126.0 

a 
125.7 

a 
125.4 

a 
123.9 

a 
122.3 

a 
123.5 

a 
125.2 

a 
124.6 

1961 

a 
124.4 

a 
124.4 

a 
124.1 

a 
124.0 

a 
124.4 

a 
125.1 

123.0 

a 
125.9 

a 
126.4 

a 
126.5 

a 
127.1 

a 
124.7 

1962 

a 
126.2 

a 
125.7 

a 
125.8 

a 
126.3 

a 
132.4 

a 
126.2 

a 
126.4 

a 
126.3 

126.4 

a 
126.9 

a 
127.7 

1963 

a 
127.1 

a 
127.0 

127.3 

a 
127.9 

a 
127.3 

a 
135.3 

120.9 

a 
124.6 

a 
125.1 

a 
125.1 

a 
125.3 

a 
136.6 

1964 

a 
136.6 

a 
145.9 

a 
146.8 

a 
146.9 

a 
147.0 

a 
147.3 

a 
147.2 

a 
148.9 

a 
150.5 

a 
152.5 

a 
151.7 

1965 

a 
132.1 

a 
130.7 

a 
130.3- 

a 
130.2 

a 
119.3 

b 
130.5 

a 
79.30 

a 
77.70 

a 
77.40 

a 
78.11 

a 
78.31 

1966 

a 
87.10 

116.3 

a 
81.70 

a 
82.30 

a 
80.17 

a 
79.40 

a 
78.15 

a 

81.08 

a 
81.03 

a 
80.95 

a 
84.84 

a 
84.60 

1967 

125.3 

133.6 

a 
130.5 

a 
131.3 

a 
131.4 

a 
133.5 

a 
135.6 

a 
131.4 

a 
131.5 

a 
130.2 

a 
129.1 

a 
129.5 

1968 

a 
130.2 

a 
129.6 

a 
130.1 

a 
129.6 

a 
129.9 

a 
135.8 

a 
135.4 

a 
136.9 

a 
138.2 

a 
137.8 

a 
138.6 

1969 

a 
136.2 

a 
134.5 

a 
136.0 

a 
136.4 

a 
138.1 

a 
140.0 

a 
139.9 

132.3 

1970 

a 
143.0 

a 

146.9 

a 

151.9 

128.3 

130.1 

137.5 

138.3 

1971 

142.3 

141.8 

143.2 

1972 

1973 

1974 

1975 

199.7 

a 
203.1 

a 
205.1 

a 
209.9 

a 
207.0 

1976 

a 
212.3 

a 
217.1 

221.2 

217.9 

222.3 

230.8 

223.5 

224.0 

a 
230.3 

a 
229.6 

a 
231.4 

1977 

a 
266.7 

a 
230.1 

226.6 

a 
234.3 

225.4 

a 
235.8 

a 
238.0 

a 
241.7 

a 
243.4 

a 
245.0 

a 
247.6 

a 
244.8 

1978 

a 
259.8 

a 
266.0 

a 
255.3 

a 
252.5 

a 
250.3 

a 
254.3 

a 
245.1 

239.4 

238.6 

251.7 

1979 

237.2 

302.9 

348.2 

dry 

REMARKS:  Depth  to  water  measurements  do  not  coincide  with  the  depth  of  the  well. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement ,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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Figure  4. — Ground-water  levels  at  Montebello, 
local  number  56. 
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LOCAL  NUMBER  :  142 
WELL  NAME  :  Mora'n  Simo 
LATITUDE  :  18°24'45" 
DIAMETER  :   8-20  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  492  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°31'58" 
DEPTH  :  517  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1981 
1982 
1983 
1984 
1985 


228.0  228.8 

227.4     228.0     227.8     226.5     227.8     228.0     228.6  228.2     228.0     228.1      228.1 

228.1      228.2     227.2     228.4     228.6     227.8     228.3     228.5  228.6     228.5     226.6     229.0 

228.9     228.8     229.1     229.3     229.9     229.9     229.0     229.0  229.1      229.1      228.9     229.0 

228.8  229.0 


a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  68 
WELL  NAME  :  Manatf  2 
LATITUDE  :  18°25'48" 
DIAMETER  :  12-20  inches 

ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer 
LONGITUDE  :  66°30'02" 
DEPTH  :  212  feet 

31.41  feet 
Authority 

YEAR  : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960  : 

a 
26.51 

25.98 

a 
26.26 

1961 

26.46 

a 
26.42 

27 

a 
22 

a 
27.32 

26.12 

a 
27.30 

a 
27.10 

a 
26.91 

a 
26.51 

a 
26.63 

a 
26.66 

a 
25.60 

1962 

a 
26.87 

27 

a 
11 

a 
27.20 

a 
26.85 

a 
26.60 

a 
27.10 

a 

26.90 

a 
26.79 

a 
26.60 

a 
26.63 

a 
26.74 

1963 

a 
26.50 

a 
26.36 

26 

a 
93 

a 
25.30 

a 
25.84 

a 
26.15 

a 
28.48 

a 
27.68 

a 
27.63 

a 
26.12 

a 
26.05 

a 
24.77 

1964 

a 
26.40 

a 
27.18 

a 
27.33 

a 
27.55 

a 
26.80 

a 
26.98 

a 
26.98 

a 
26.95 

26.60 

1965 

a 
27.54 

a 
28.00 

28 

a 
02 

a 
28.07 

a 
26.12 

a 
22.50 

a 
25.63 

a 

26.70 

26.10 

a 

26.81 

a 
26.97 

25.59 

1966 

a 
23.84 

a 
25.83 

26 

a 
77 

a 
26.72 

a 
25.50 

a 
26.90 

a 
28.30 

a 
26.72 

a 
26.82 

a 

27.00 

a 
28.24 

1967 

26.32 

a 
28.68 

28 

a 
65 

a 
28.59 

a 
28.73 

a 
29.81 

a 
28.12 

a 
26.29 

a 
28.59 

a 
25.67 

a 
25.71 

a 
25.92 

1968 

a 
28.51 

27.11 

28 

a 
56 

a 
29.29 

27.17 

a 
28.94 

a 
28.42 

a 
28.29 

a 
28.50 

a 

28.38 

a 
28.60 

1969 

31.70 

25.89 

a 
29.16 

a 
27.50 

a 
27.47 

a 
28.03 

a 
28.01 

26.99 

1970 

8 
28.21 

3 
28.64 

25.54 

26.23 

26.21 

1971 

a 
26.18 

a 
28.62 

a 
28.64 

a 
27.79 

25.61 

a 
27.89 

a 
27.26 

a 
27.46 

1972 

a 
27.25 

a 
27.44 

27.83 

a 
27.90 

a 
28.00 

25.89 

a 
27.04 

1973 

27.75 

27 

87 

28.37 

27.88 

26.93 

26.89 

27.62 

1974 

a 
28.24 

a 
29.86 

a 
28.46 

a 
28.56 

a 
26.60 

a 

28.01 

a 
28.09 

a 
24.05 

a 
23.18 

1975 

a 

37.19 

28 

a 
12 

a 

28.44 

a 
28.93 

a 
28.76 

a 
28.37 

28.62 

1976 

28.60 

29.04 

25.96 

28.90 

29.96 

34.46 

30.08 

a 

29.95 

a 
29.49 

a 
31.14 

1977 

a 
30.22 

a 
30.21 

31 

a 
83 

a 
29.83 

a 
31.83 

a 
28.71 

a 
29.75 

a 
32.70 

a 
32.57 

a 
32.80 

a 
32.34 

28.10 

1978 

a 
28.85 

a 
32.87 

28 

a 

75 

a 
27.23 

a 
30.80 

a 
32.60 

a 
32.55 

a 
32.94 

a 

32.07 

a 
32.62 

a 
33.05 

1979 

a 
30.00 

a 
35.02 

34 

a 

40 

a 
28.84 

a 
28.77 

a 
27.99 

a 

29.83 

a 
28.75 

a 
26.33 

a 
27.12 

a 
26.22 

a 
26.20 

1980 

a 
27.97 

28 

a 
46 

a 
28.66 

a 
29.08 

a 
28.51 

a 
29.17 

a 
29.26 

a 
29.29 

a 
29.38 

a 
29.50 

a 
28.82 

1981 

a 
29.09 

a 
30.18 

a 
25.08 

a 
28.50 

a 
25.93 

a 
29.19 

a 

25.13 

a 
29.12 

1982 

:      a 
25.69 

a 
28.30 

29 

a 
.00 

a 
29.58 

a 
29.60 

a 

29.40 

a 
29.62 

a 
29.31 

a 
29.28 

a 
28.92 

a 
29.09 

a 
29.19 

1983 

:      a 
.  28.68 

a 
29.36 

29 

a 
.38 

a 
29.80 

a 
26.40 

a 

29.04 

a 
29.10 

a 
29.30 

a 
29.38 

a 
29.14 

a 
29.05 

a 
29.24 

1984 

:      a 
:  29.50 

a 
29.26 

29 

a 
.39 

a 
29.77 

a 
29.19 

a 

28.66 

a 
29.43 

a 
29.27 

a 
29.28 

a 
26.80 

a 
28.77 

a 
28.85 

REMARKS:  Well  discontinued. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  166 
WELL  NAME  :  Manatf  New  Well 
LATITUDE  :  18°25'42" 
DIAMETER  :  20-14  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  29.52  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°30'52" 
DEPTH  :  140  feet 


MONTHS 

JAN    FEB    MAR    APR    MAY     JUN    JUL  AUG  SEP    OCT     NOV  DEC 

24.35     23.57      24.96     25.16     24.53     25.04  25.20  25.37  25.27  24.99  25.10  25.05 

24.88     26.36     22.90     25.45     24.85     25.16  25.20  25.55  25.47  25.34  25.17  25.43 

26.05     25.55     25.78     25.55     25.41      25.53  25.98  25.96  25.85  25.46  24.85  25.31 


YEAR 
1982 
1983 
1984 


REMARKS:  Well  discontinued. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 


22 


THIS  PAGE  WAS  LEFT  BLANK  INTENTIONALLY 
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LOCAL  NUMBER  :  71 
WELL  NAME  :  Florida  Afuera 
LATITUDE  :  18°26'03" 
DIAMETER  :   12.0  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  213  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°33'36" 
DEPTH  :  235  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 


200.66 


199.72 


201.53  200.23  200.31  200.12  200.27 


200.99  200.41  200.40  201.08  199.69  200.26  200.13  200.04  200.90 

aaaaaaa 
204.84   204.58  204.95  208.41   204.85  204.72   204.47 
aaaaaaaaaaa 
205.08  206.65  206.72   210.51   216.29  215.70   203.66  204.06  204.14   203.73   204.74 
a  a  aaaaaaaaa 

210.26   208.90  226.92   215.45  220.4     208.4     207.4     205.4     224.4     203.4     201.9 

aaaaaaaaa  a  a 

203.38  202.42   203.47   203.69  203.79  206.50  206.20  211.40  207.62  206.70  207.64 

aaaaaaaaaaaa 
206.00  210.17   209.80   209.06   203.58  203.02  204.02   205.60  208.80   210.90   211.82   212.85 

aaaaaaaaaaaa 
212.30  200.70   198.30   202.90   201.92   201.20  202.22   203.81    202.25  205.84  206.10  208.50 
aaaaaaaaaa  a 

211.30  212.40  209.75  213.10  203.07   214.53   220.10  207.42   207.73   204.87  202.14 

aa  aaaaaaaa 

204.80  203.00  204.52   205.70  204.12   201.34   203.85   205.30  204.08  203.32 

a  a  a     a  a     a  b 

200.90  203.76       205.49  202.07       201.98  202.37       209.95 
a  a  a     a 

201.87  191.85       202.80  202.60 


199.16 
198.80 
202.89 


200.00 


199.13  198.73  201.22  207.20  200.52  213.90 
206.20  209.40  197.40  198.90       198.78 

199.15  198.30  198.40  198.60       198.50       198.19 
200.00  19  7.4 

206.0  199.40  215.62  198.70 


196.0 


200.72  214.00 


205.40 


210.75   198.2   199.0  199.0 


202.2        198.2   198.0  201.6  200.4  200.6  200.4  200.2  200.1   200.0  200.3 

aaaaaaa  aaaa 

200.6     200.1      200.3     200.2     200.2     200.2     199.4  200.4      195.9     200.3     200.4 

aaaaaaaa  aaa 

200.6     226.4     226.8     200.6     201.1     203.5     188.5     181.9  195.0     203.4     196.5 

aaaaaaaaaaa 
197.1      199.8     200.0     200.1      176.7     200.4     200.2      199.4     200.4     200.5     200.7 

a  a  aaaaaaa 

200.8     200.9  198.5     199.3      197.0     200.9     200.4     200.3     200.0 

aaaaaaaaaaaa 
197.4      197.8     26.40     23.90     24.30     27.28     89.05     200.1      24.75     25.58     24.56     22.88 

aaaaaaaaaaaa 
21.77     22.10     24.70     23.52     22.00     17.60     20.55     19.20     19.09     19.82     19.67     18.80 

aaaaaaaaaaaa 
18.90     18.22      19.15      18.16      18.20     18.39     18.57      17.92      18.64      16.37      16.82      15.67 

a  a 

17.37      17.74 


REMARKS:  Abrupt  change  in  depth  to  water  corroborated  with  field  inspector. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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Figure  5. — Ground-water  levels  at  Florida  Afuera, 
local  number  71. 
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LOCAL  NUMBER  :  135 
WELL  NAME  :  Lederle 
LATITUDE  :  18°26'21" 
DIAMETER  :  16-24  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  287  feet 
OWNER  :  P.R.  Land  Authority 
LONGITUDE  :  66°34'33" 
DEPTH  :  550  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1978 

e 
283.3 

283.4 

1979 

283.5 

283.4 

283.5 

283.7 

283.1 

283.2 

283.2 

283.1 

282.8 

282.4 

282.9 

282.6 

1980 

282.9 

282.9 

282.9 

282.9 

283.1 

282.9 

282.9 

283.0 

283.0 

283.0 

283.0 

283.1 

1981 

283.2 

283.2 

e 
283.2 

283.1 

283.0 

282.9 

e 
283.0 

e 
283.1 

283.2 

283.2 

283.2 

283.3 

1982 

282.6 

282.9 

283.2 

283.2 

283.3 

283.2 

283.1 

283.3 

283.1 

283.1 

283.2 

283.4 

1983 

283.5 

283.5 

283.5 

283.5 

283.5 

283.4 

283.4 

283.5 

283.4 

283.2 

283.5 

283.5 

1984 

283.7 

283.7 

283.6 

283.8 

283.8 

283.8 

283.8 

283.7 

283.6 

283.2 

283.5 

283.7 

1985 

283.7 

283.8 

283.7 

283.6 

283.6 

283.0 

283.6 

283.5 

283.4 

LOCAL  NUMBER  :  161 
WELL  NAME  :  Santana  No.  2 
LATITUDE  :  18°26'32" 
DIAMETER  :  10-12  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  148  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°38'48" 
DEPTH  :  220  feet 


YEAR 


1982 
1983 
1984 
1985 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


aaaaaaaaaaaa 

113.7  130.1      122.7      139.7      134.9     130.5      142.8     136.8     140.2      146.6      135.9      128.4 

129.6      132.0      128.3      117.4      152.2  151.3      139.8     148.4      138.4      132. l"   133. 0* 

aaaaaaaaaa  a 

132.8  132.2      133.1      142.9      132.0      125.8     134.2      129.2      132.5      132.4  132.5 
a                           a 

132.6  134.0 


REMARKS:   Well  discontinued. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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WELLS  IN  THE 
NORTH  COAST  PROVINCE 
Rfo  de  La  Plata  to  Ri'o  Espi'ritu  Santo 


LOCAL  NUMBER  :  59 
WELL  NAME  :  Ft.  Buchanan 
LATITUDE  :  18°24'42" 
DIAMETER  :    10  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  75  feet 
OWNER  :  U.S.  Army 
LONGITUDE  :  66°09'26" 
DEPTH  :  182  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

32.62 

33.18 

31.92 

32.53 

32.46 

32.10 

32.17 

1960 

e 
33.43 

34.41 

35.32 

35.72 

35.06 

35.56 

35.09 

33.23 

32.77 

31.90 

32.17 

30.84 

1961 

30.88 

31.96 

33.05 

34.01 

33.70 

34.06 

33.99 

32.88 

32.06 

32.48 

31.96 

30.72 

1962 

31.15 

31.80 

33.09 

33.70 

31.48 

32.14 

31.44 

31.17 

e 
32.16 

33.11 

33.26 

1963 

32.18 

33.08 

34.03 

32.88 

32.90 

32.50 

32.06 

32.38 

31.63 

32.47 

33.30 

34.91 

1964 

35.11 

35.81 

36.58 

36.85 

38.28 

38.45 

36.28 

36.05 

35.16 

35.32 

36.50 

37.02 

1965 

37.05 

38.15 

38.98 

39.97 

34.93 

35.20 

35.30 

35.50 

33.63 

33.70 

33.80 

1966 

34.06 

34.50 

34.80 

34.03 

34.10 

34.45 

35.10 

35.00 

33.60 

33.47 

1967 

33.40 

32.90 

33.09 

33.20 

39.07 

41.70 

44.28 

42.78 

42.66 

41.70 

40.23 

1968 

40.62 

43.80 

40.43 

40.31 

41.11 

41.23 

38.23 

39.52 

40.82 

1969 

37.90 

REMARKS:  Well  di scontinued  August ,  1969. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 


27 


LOCAL  NUMBER  :  60 
WELL  NAME  :  Bo.  Candelaria 
LATITUDE  :  18°24'16" 
DIAMETER  :     8  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  240  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66*12"34' 
DEPTH  :  141  feet 


5 

z> 

i- 

H 

< 

LU 

Q 

UJ 
U. 

Ul 
O 

z 

< 

f. 

ii- 

_l 

cr 

UJ 

-> 

> 

<n 

UJ 

_l 

Q 

Ul 

z 
< 
_l 

< 

* 

£ 

o 

_l 

Ul 

CO 

MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1958 

63.99 

65.88 

66.18 

1959 

68.51 

70.32 

72.27 

73.46 

71.60 

67.25 

69.43 

66.61 

65.60 

66.62 

66.62 

68.00 

1960 

70.10 

71.94 

73.13 

72.65 

71.62 

71.89 

63.86 

66.64 

65.29 

1961 

63.31 

64.07 

68.08 

71  .24 

70.55 

72.31 

70.03 

65.37 

67.21 

69.20 

60.63 

1962 

67.04 

69.18 

71.63 

72.12 

72.83 

69.67 

65.91 

66.97 

69.93 

71.80 

1963 

71.83 

70.87 

71.92 

70.78 

70.60 

71.83 

72.34 

73.35 

73.89 

72.15 

70.85 

1964 

70.68 

72.76 

74.07 

74.02 

87.79 

99.16 

99.09 

74.20 

68.93 

69.80 

69.68 

71.77 

1965 

72.84 

74.27 

74.82 

74.87 

69.90 

70.00 

70.30 

59.35 

59.30 

61.30 

62.70 

1966 

59.80 

64.95 

63.00 

63.05 

63.15 

63.00 

63.10 

62.10 

58.00 

57.80 

1967 

58.00 

58.20 

65.40 

64.20 

70.60 

74.01 

72.48 

65.60 

68.30 

REMARKS:  Welt  discontinued,  December,  1967. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  aeasureaent.  j  lowest  «ater  level  recorded. 

n  nearby  pumping  well 
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YEARS 

Figure  6. — Ground-water  levels  at  Barrio  Candelaria, 
local  number  60. 
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LOOM  NUMBER  :  61 
HELL  NAME  :  Vega  A  Ha  ? 
LATITUDE  :  18"24'46- 
DIAMETER  :    11  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  102  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66  19' 48" 
DEPTH  :  ISO  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

MONTHS 
JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960 

a 

99.60 

1961 

92 

a 
90 

95 

a 
80 

a 
98.70 

a 
103.5 

a 
105.7 

1962 

a 
96.30 

a 
102.6 

a 
117.8 

1963 

a 
104.3 

a 
IDS.  4 

a 
109.2 

1964 

99.40 

103.9 

1965 

126.3 

119.1 

84.80 

1966 

78.60 

81.40 

81.50 

86.40 

REMARKS:  Hell  discontinued. 

a  puaping.  b  recently  puaped.  e  estimated,  h  tape  aeasurement ,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  puaping  well 
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Figure  7. — Ground-water  levels  at  Vega  Alta  2, 
local  number  61. 
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LOCAL  NUMBER  :  62 
WELL  NAME  :  Vega  Alta  1 
LATITUDE  :  18°24'46" 
DIAMETER  :  16-12  INCHES 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  102  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°19'48" 
DEPTH  :  210  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY     JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 


96.59  IOC. 2  100.1  108.8 
a  a 

98.41  105.6 
a  a 

113.1      112.7 

104.3 

129.0                    95.50  128.3 

83.55  87.13 

87.33  88.70 

108.5  97.34  97.40  121.2 

105.6  101.8 
93.39 

100.6  100.9 

91.89  117.0 

110.8  109.1 

86.76     96.63 


102.1 


87.00 


114.7 


114.0 


107.1 


91.00 
92.00 


121.0     95.19     117.0  97.43     96.46  96.00     121.4     108.1 

102.2     121.9     120.1  100.4     112.0  112.5      113.0 

90.01  106.9  105.3 

103.5                    101.2  102.4 

84.30     86.08  103.6  106.5 


110.0  97.88     89.14     109.5 

105.3     106.5     108.5     107.0 


108.2     111.5 


98.81 


113.7      118.7 


98.00     103.0     103.0 

a 
102.6 

a  a  a 

80.80     82.10      85.60 

a  a  a 

100.9     98.28     96.35 

a  a  a 

95.00      92.21      97.04 

a  a  a 

98.90     113.0     137.9 

a  a  a 

97.00     75.88  82.10 

a  a 

96.85  101.3 


118.8     114.3     103.6 
aaaaaaaaa 
100.6     101.4     105.3     103.2     134.2     130.0     109.5     112.3     117.0 
aaaaaaaaa 
119.0     119.0     120.0     114.0     114.0     111.0     108.0     107.0     101.0 
a  a  a  a  a  a  a  a 

102.0  103.0     105.0     104.0     107.0     107.0     107.0     107.0 

aaaaa  aaa 

102.6     137.2     93.20     107.5     104.9  104.2     81.30     100.1 

a  a  a  a  a  a 

96.80  104.5     100.8     101.8     102.4  101.6 

a  a  a  a  a  a  a 

97.38     84.25     84.60     84.97     87.08     92.36  86.32 

aaaaaaaaa 
102.5     82.60     92.60     98.35     102.6     107.4      108.1      116.3      100.7 

aaaaaaaaa 
114.0     114.5     99.90      100.3      121.5     97.84     98.58     112.6     110.5 
aaaaaaaaa 
95.52      102.4      100.1      106.4      108.3      108.0      105.0     108.1      93.05 


REMARKS:  Well  discontinued. 
a  pumping,  b  recently  pumped, 
n  nearby  pumping  well 


e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  8.-    Ground-water  levels  at  Vega  Alta  Number  1, 
local  number  62. 
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LOCAL  NUMBER  :  63  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  350  feet 

HELL  NAME  :  Pygnado  Afuera  2.  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 

LATITUDE  :  18*24"27-  LONGITUDE  ;  66'25'12- 

DIMNETER  :    12  inches  DEPTH  :  200  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

112.1 

94.17 

97.01 

103.1 

107.6 

111.5 

113.7 

1960 

113.6 

117.6 

a 
125.0 

122.1 

122.9 

a 
132.0 

a 
131.8 

a 
130.1 

114.4 

1U.S 

106.6 

1961 

96.98 

a 
97.30 

a 
102.0 

a 
106.2 

a 
115.6 

a 
122.2 

110.3 

a 
136.0 

a 
138.8 

a 
138.9 

a 
138.3 

a 
107.0 

1962 

106.1 

a 
107.5 

a 
109.2 

a 
113.2 

a 
121.2 

a 
129.2 

a 
128.7 

a 
132.2 

a 
133.1 

a 
132.9 

a 
138.1 

1963 

a 
138.0 

a 
134.6 

a 
129.2 

a 
122.7 

a 
112.2 

a 
105.4 

a 
116.4 

a 
111.8 

a 
105.8 

a 
111.7 

a 
100. 5 

1964 

101.0 

97.64 

105.0 

105.2 

105.3 

116.7 

116.6 

112.9 

131.0 

131.7 

133.6 

1965 

136.0 

138.5 

139.5 

145.6 

145.7 

112.5 

113.5 

116.6 

117.9 

97.00 

99.58 

105.1 

1966 

51.08 

54.60 

55.75 

77.52 

81.72 

82.00 

81.70 

81.00 

80.85 

80.65 

80.73 

107.0 

1967 

109.0 

109.2 

113.8 

114.8 

107.5 

111.0 

115.6 

113.7 

114.0 

114.1 

116.6 

117.0 

1968 

117.2 

116.6 

116.8 

118.1 

114.4 

114.2 

116.8 

118.0 

121.2 

122.8 

1969 

92.40 

73.94 

77.06 

86.47 

86.73 

106.1 

101.0 

1970 

110.6 

117.8 

REMARKS:  Well  discontinued, 
a  puaping,  b  recently  puaped, 
n  nearby  puaping  well 


e  estiaated,  h  tape  aeasureaent.  j  lowest  water  level  recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  64  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  20  feet 

WELL  NAME  :  Bo.Uniwersidad  Trua.OtiNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LATITUDE  :  18*25'03"  LONSIJUDE  :  66*02'30* 

DIAMETER  :    16  inches        DEPTH  :  200  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960 

a 
23.13 

16.00 

16.87 

16.94 

1961 

17.84 

15.0S 

15.22 

15.37 

14.95 

15.25 

15.00 

15.32 

15.35 

15.33 

14.65 

1962 

15.37 

b 
15. SO 

15.74 

16.11 

a 
18.32 

15.60 

14.58 

a 
16.94 

a 
17.17 

a 
17.50 

1963 

a 
17.10 

a 
17.24 

a 
17.91 

15.56 

14.77 

a 
23.83 

a 
21.89 

a 
22.21 

a 
22.08 

22.23 

20.64 

1964 

20.98 

20.57 

a 
24.27 

a 
20.94 

a 
19.34 

a 

19.98 

a 
20.05 

a 
19.02 

a 
18.83 

a 
18.70 

a 
18.61 

a 
18.66 

196S 

a 
19.21 

a 
19.20 

a 
20.35 

15.60 

a 
17.97 

13.95 

13.85 

13.90 

14.41 

13.80 

14.10 

1966 

a 
18.70 

a 
18.08 

a 
17.55 

a 
17.70 

a 
18.90 

13.90 

a 
19.60 

a 
20.00 

a 
20.10 

1967 

14.35 

13.85 

14.63 

14.58 

15.20 

a 
18.24 

a 
18.60 

a 
18.01 

a 
18.88 

a 
18.34 

a 
17.88 

1968 

17.68 

17.00 

14.33 

1969 

:   14.33 

14.46 

14.62 

15.05 

14.26 

14.21 

14.42 

1970 

14.98 

15.53 

19.64 

14.44 

1971 

:   16.66 

15.37 

14.55 

14.04 

14.33 

REMARKS:  Hell  discontinued  September  1971. 

a  puaping,  b  recently  puaped.  e  estimated,  h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded. 

n  nearby  puaping  we 1 1 
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Figure  9. — Ground-water  levels  of  Barrio  Universidad  TW, 
local  number  64. 
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LOCAL  NUMBER  :  65  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  33  feet 

WELL  NAME  :  Hato  Rey.McCra.wel 1  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 

LATITUDE  :  18°25'06"  LONGITUDE  :  66°03'08" 

DIAMETER  :    15  inches  DEPTH  :  205  feet 


YEAR    . 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY          JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1958 

30.90 

1959 

31.52 

31.30 

1960 

a 

35.99 

a 
36.83 

a 
36.96 

a 
37.75 

a 
35.90 

32.58 

33.67 

33.43 

1961 

34.63 

31.43 

31.45 

31.53 

31.13 

a 
33.24 

a 
32.95 

31.56 

a 
33.24 

a 
33.34 

a 
34.45 

1962    . 

a 
32.96 

b 
34.12 

a 
33.50 

a 
35.57 

a 
36.87 

a 
33.35 

32.07 

a 

35.18 

a 
35.71 

a 
34.54 

1963 

a 
36.20 

a 
34.21 

a 
34.66 

a 
34.42 

31.86 

a 
33.89 

32.66 

a 
34.00 

a 
33.82 

a 
33.99 

31.35 

1964 

31.53 

30.77 

35.32 

32.36 

35.25 

35.49 

3 

35.22 

31.72 

31.48 

31.55 

31.42 

31.45 

1965 

33.04 

33.00 

33.29 

33.05 

32.15 

31.69 

31.78 

31.97 

32.01 

31.70 

31.60 

31  .88 

1966 

35.38 

35.36 

36.64 

32.27 

a 
31.90 

31.85 

a 
33.84 

a 
3.3.73 

a 
33.65 

1967 

31  .64 

31.30 

31.85 

32.00 

31.90 

a 
35.75 

a 
34.78 

a 
33.99 

a 
35.33 

a 
34.62 

32.11 

1968 

32.36 

27.17 

a 
34.30 

a 
34.51 

a 
34.30 

31.70 

a 
33.20 

31.24 

1969 

31.38 

31.85 

32.30 

35.49 

41.56 

32.20 

1970 

31.24 

31.88 

3 
34.12 

31.18 

36.66 

1971 

28.97 

31.67 

31.08 

31.85 

30.89 

1972 

27.70 

31.06 

a 
34.02 

a 
34.38 

a 
34.82 

a 
,33.93 

1973 

31.21 

36.30 

1974 

31.33 

32.65 

42.40 

33.47 

34.80 

35.96 

31.11 

1975 

32.23 

31.29 

30.46 

30.01 

1976 

31.63 

29.60 

30.90 

29.47 

22.40 

29.24 

28.95 

29.02 

29.21 

1977 

a 
30.82 

a 
31.61 

a 
31.95 

a 
31.78 

a 
29.98 

a 
34.10 

a 
29.51 

29.95 

a 
35.92 

29.23 

29.32 

1978 

3 

34.42 

3 

30.85 

30.01 

29.50 

1979 

1980 

a 
31.22 

a 
34.69 

a 
30.47 

a 
32.58 

a 
33.42 

a 
31.49 

a 

31  .00 

a 
31.80 

31.50 

a 
33.14 

31.71 

31  .27 

1981 

32.26 

31.58 

31.45 

31.46 

30.58 

30.47 

30.45 

39.30 

30.02 

1982 

30.68 

30.29 

30.63 

34.36 

30.28 

30.05 

3 
31.54 

31.50 

31.26 

31.41 

31.28 

30.81 

1983 

31.30 

31.35 

31.44 

31.35 

31.27 

31.52 

31.29 

31.54 

31.35 

31.24 

31.05 

30.35 

1984 

30.43 

30.33 

30.80 

30.75 

31.25 

31.46 

31.46 

31.48 

31.30 

30.46 

30.57 

30.62 

1985 

:      30.59 

30.74 

REMARKS:  Well  discontinued, 
a  pumping,  b  recently  pumped. 
n  nearby  pumping  well 


e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
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Figure   10. — Ground-water  levels  at  Hato  Rey  Central,  McCracken, 
local  number  65. 


35 


LOCAL  NUMBER  :  66 
WELL  NAME  :  Sabana  Seca 
LATITUDE  :  18°25'47" 
DIAMETER  :       inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  50  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°11'08" 
DEPTH  :  130  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1958 

b 

a 

a 

45.29 
a 

45.42 

45.31 
a 

1959 

46.8 

47.8 

46.51 

46.27 

46.17 

45.43 

46.77 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1960 

47.45 

47 

70 

47.84 

47.72 
a 

47.86 
a 

48.3 
a 

46.79 

47.35 

46.42 

45.76 

46 

50 

48.08 

1961 

45.12 

45 

35 

46.03 

48.92 

48.66 

18.90 

47.49 

47 

65 

44.95 

a 

a 

b 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1962 

4b 

31 

47.27 

46.50 

47.96 

47.24 

47.39 

47.72 

47.04 

47 

70 

48.12 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1963 

47.63 

47 

72 

48.16 

47.49 

47.81 

47.62 

47.60 

46.35 

46.86 

47 

42 

48.90 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1964 

48.33 

48 

10 

48.43 

49.24 

48.84 

50.68 

50.63 

48.58 

47.62 

47.62 

47 

53 

48.45 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1965 

48.95 

49 

26 

49.68 

49.71 

48.50 

47.10 

46.67 

46.07 

46.53 

4  6 

24 

46.10 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1966 

46.59 

47.65 

47.95 

48.07 

48.38 

48.40 

48 

12 

48.05 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1967 

48.00 

48 

30 

48.40 

48.40 

56.38 

49.60 

49.71 

49.54 

49.92 

49 

70 

48.91 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1968 

49.19 

a 

49 

45 

49.71 

51.04 
a 

52.65 

52.66 
a 

50.64 
a 

49.84 

49.79 
a 

50.58 

50 

82 

1969 

49.42 

52.20 

a 

a 

50.50 

50.54 
a 

a 

48.40 

1970 

a 

50.74 

50.41 
a 

47.05 

53.82 

a 

a 

a 

1971 

54.68 

46.80 

45.96 

46.41 

47.00 

47.40 

47 

74 

47.35 

1972 

47.24 

3 

47.98 

47.19 

46.72 

1973 

46.91 

48.45 

49.16 

47.22 

47.12 

47.53 

47.65 

47.60 

46 

82 

1974 

47.14 

46 

52 

46.34 

46.64 

46.70 

46.80 

46 

50 

46.15 

1975 

46.54 

47.11 

47.11 

46.32 

46.10 

47.63 

46.88 

46 

82 

46.30 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1976 

48.04 

51.31 

48.18 

49.03 

56.60 

57.75 

48.39 

47.13 

47 

86 

48.02 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1977 

48.55 

4  a 

02 

48.70 

48.59 

50.30 

50.00 

47.53 

46.92 

46.36 

46.03 

47 

24 

47.27 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1978 

47.45 

47 

20 

47.64 

47.67 

46.90 

47.00 

46.87 

47.01 

47.05 

48 

30 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1979 

46.68 

46.18 

45.24 

44.04 

43.95 

45.75 

43.63 

43 

78 

42.58 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1980 

44.08 

44 

45 

44.52 

45.07 

45.45 

45.20 

45.30 

45.45 

45.47 

45.29 

44.87 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1981 

44.94 

44 

82 

45.01 

47.89 

48.38 

44.05 

44.70 

44.83 

44 

50 

39.23 

1982 

3 
:   42.44 

43 

27 

43.95 

44.53 

42.77 

43.62 

43.78 

43.58 

42.62 

43 

d 

35 

3 

43.48 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1983 

43 

.88 

44.47 

42.74 

42.97 

43.20 

43.54 

43.60 

43.63 

44.30 

:      a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1984 

:   4b. 87 

44 

.02 

44.55 

44.96 

45.36 

45.14 

44.77 

44.87 

44.92 

44.60 

45.30 

1985 

:   44.23 

44.72 

REMARKS:  Well  discontinued,  April,  1985. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape 

n  nearby  pumping  well 


measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure   11. — Ground-water  levels  at  Sabana  Seca, 
local  number  66. 


37 


LOCAL  NUMBER  :  67 
WELL  NAME  :  Campanula 
LATITUDE  :  18°25'18" 
DIAMETER  :    12  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  39  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°14'42" 
DEPTH  :  300  feet 


YEAR 


1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV    DEC 


a      a 
38.20  38.60 

a      a 
35.80  35.90 
a 
35.45 
a      a 
36.90  36.62 
a     a 
36.59  36.83 
a 
35.65  44.87 


33.55  33.52 
36.77  38.12 
35.13 


37.79 

36.87 

43.64  38.05 

35.46 

38.32  38.40 

38.28  37.50 
38.97 

33.99  33.34 

35.11  35.34 

29.42  31.68 

34.10 


36.30 
38.70 
29.74 
36.38 
36.19 
37.68 
45.78 
42.00 
33.21 
36.13 
33.95 


38.09 
37.40 

36.38 
36.30 
38.83 
37.71 

34.26 
33.90 
32.64 


a  a  a  a  a  a 

37.30     34.90     34.20     35.10     35.30  39.30 

a  a  a  a  a  a  a 

39.60     38.60     40.80     39.80     37.90     38.20     34.90 

a  a  a  a  a  a 

36.50     36.60     36.50  36.00     35.40     36.60 

b  a  a  a  a  a 

29.63      37.10     36.80     36.27  36.03      36.90 

a  a  a  a  a  a 

35.40     33.75  37.96     39.08     37.91      38.39 

a  a  a  a  a  a  a 

37.70     37.57     39.88     39.95     41.99     38.35     36.90 


42.98     34.43     41.96 
a 
33.00     35.23     49.90 

36.58     37.15     37.24 

35.13  34.73 

37.79 

35.37 

34.22 

37.51 
37.95 
38.97 

31.20 
35.30 
33.24 
33.60 


36.30 

39.09  39.13 
38.47 

36.85  36.00 

38.69  39.45 
38.21 

33.97  33.92 

34.28  35.92 

34.02 

34.27  33.04 


34.75  34.70  34.45 

38.04  36.64  38.39 

35.14  32.70  34.13  35.32 
35.60  35.90 

35.91  34.44 

35.68  36.43  36.98 

37.90  37.47 

35.93  36.77 
39.74 

38.84  38.15  36.97 

36.90  38.15  38.55  38.35 

38.77  38.51  39.10  38.28 

38.49  38.68  38.61  39.13 

30.68  33.06  29.79  28.50 

35.39  35.43  35.45  35.89 

34.15  33.85  33.77  34.25 
34.02  33.80  33.59  34.93 
33.22  34.25  34.31 
measurement,  j  lowest  water 


38.30 

a  a 

35.80     35.50 

a  a 

37.33      33.28 

a  a 

36.90     38.18 

a  a 

36.10     36.46 

a  a 

36.75     43.33 


33.89  33.70 
37.52  36.66 
37.33 


37.10 

34.51 
35.69  33.52 
37.93  38.26 
38.08  37.62 

32.85  31.39 
34.85 

33.72  33.91 
33.38 
34.12 

level  recorded. 


a  pumping,  b  recently 
n  nearby  pumping  well 


pumped,  e  estimated,  h  tape 
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LOCAL  NUMBER  ;  69 
WELL  NAME  :  Higuillar 
LATITUDE  :  18"26'36" 
DIAMETER  :    10  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  60  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66M6'42" 
OEPTH  :  200  feet 


YEAR 


JAN    FEB 


MAR 


MONTHS 
APR    MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 


41.21 
a 

48.79 


50.04 


50.00     49.53     49.33 


a  a  a  < 

49.61      50.13      48.80      48.13 
a  a  a  < 

42.55     49.73     49.80     43.28     49.80 

a  a  a  a  a  a  a 

55.91      56.31      57.90     57.69     57.75     57.69  56.39 

a  a  a  a  a  a 

55.39     56.89     56.92     56.10     56.47     56.87 

a  a  a  a 

44.02     43.98     46.11      54.95     44.03  55.04     54.18 

a  a  a  a  a  a 

53.49     53.88     54.53     54.68     52.66     44.76     44.65     51.97 

a  a  a  a  a  a  a 

53.68     53.17     52.81     54.13  53.36     53.75     53.80 

a  a  a  a  a  a  a 

50.40  50.13     53.62     50.62     51.70     51.60     51.56 

a  a  a  a  a  a  a 

52.00     51.74     51.65     52.00     53.17     45.03     50.33     50.11 

a  a  a  a  a  a  a 

53.20     53.54  53.88     54.16     53.94     53.65     54.10 

a  a  a  a  a 

53.52  57.50     57.53  58.26 

a  a  a  a 

53.79 


49.53 

a 
49.56 
a  a 

48.27     57.40 
a  a 

56.58     56.10 
b  a 

43.90     55.90 
a  a 

54.33     54.50 


42.29 
a 

57.41 
a 

56.31 

44.25 
a 

54.61 
a 

52.33 


52.31     52.4 

a  a 

50.76     49.90     50.45 

a 

51.80 

a  a 

51.43     54.19 


49.56 

a 
55.95 

a 
53.68 

a 
56.50 

a 
53.29 

a 
52.76 

a 
50.03 


51.83     51.88 


54.35 


55.25 


58.15 
a 
54.65 


53.88     54.41 
a 

54.28 


53.73 
a 
55.36 


52.99 


52.42     53.53     52.95 


a  a 

54.10     54.10 


44.09 

a 
48.10 

a  a 

54.30     54.12 

a 


45.00 


a  a 

58.10     51.82 

a  a 

53.88     54.64 
a  a 


53.16 


48.74     54.15 
a  a 

53.11     57.78 


44.92     44.66     52.10     45.09     53.35 
a  a  a  a 

52.40     56.90  52.50     52.50 

a  a  a 

53.69  53.51     52.60 
a             a             a  a  a 

52.66     51.27      51.84     52.19     52.37 

a  a  a  a 

53.25     53.33     52.78  52.22 

a  a  a  a  a 

51.08     51.90     52.19     52.70     51.27 
a  a  a  a 

53.63     54.55     54.42     50.71 
a  a  a  a  a 

49.70  53.30      52.70      51.26      45.15 


a  a 

53.34     54.70 
a  a 

54.70  54.88 
a  a 

54.19  54.51 
a  a 

50.50     53.44 
a  a 

53.44      53.52 
a  a 

52.71  53.72 
a  a 

51.40     51.40 

a  a 

52.50     52.59 

a  a 

52.15     52.26 

a  a 

52.80     53.31 

a  a 

52.08     52.15 

a  a 

51.26      54.26 


54.30 


54.20      53.15 


58.57 
a 

53.19 
a 

54.75 
a 

52.30 


53.62 
a 

53.10 
a 

53.14 
a 

49.14 


52.97     53.38 


52.69 
a 

53.08 
a 
53.07 


53.30 
i 

52.08 

a 
53.17 


53.45 
58.89 
53.08 
54.61 
53.73 
53.06 

£ 

53.20 
c 

54.07 


53.56      54.15      49.04 


54.14 

a  a 

50.83     52.18 

a 
53.22 

a  a 

53.22      44.70 

a  a 

52.89     51.55 

a 
53.00 

a  a 

51.32     52.21 
a 
53.20 

a  a 

52.29     52.53 

a  a 

53.11     53.55 

a  a 

53.98     54.17 

a  a 

49.04      49.64 


48.47 


49.16 


a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated, 
n  nearby  pumping  well 


h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  12. — Ground-water  levels  at   Higuillar, 
local  number  69. 
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LOCAL  NUMBER  :  150  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  131.2  feet 

WELL  NAME  :  Monterrey  Forestal  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority  (loaned) 

LATITUDE  :  18°26'23"  LONGITUDE  :  66°18'14" 

DIAMETER  :    12  inches  DEPTH  :  400  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR    MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV    DEC 

1982 

190.3 

191.3 

205.4 

a 
210.9  197.0 

195.2 

203.0 
a 
206.8 

207.9 

a 
197.6 

a 
184.2 

a 

199.7  199.9 
a 

183.8  184.2 

1983 

208.1 

204.1 

207.7 

207.6  195.6 

197.8 

199.8 

184.3 

1984 

184.6 

184.0 

184.6 

193.3  185.6 

185.1 

184.7 

195.4 

196.5 

193.5 

183.3  182.3 

LOCAL  NUMBER  :  70  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  49  feet 

WELL  NAME  :  Bo.  Sabana  Hoyos  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 

LATITUDE  :  18°26'47"  LONGITUDE  :  66°20'17" 

DIAMETER  :   8.0  inches  DEPTH  :  90  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960 

27.09 

27.33 

27.57 

27.46 

27.65 

27.62 

27.10 

27.00 

26.69 

27.14 

26.74 

1961 

26.09 

26.79 

27.22 

27.47 

27.54 

27.78 

27.73 

27.32 

27.35 

27.55 

27.57 

25.85 

1962 

25.52 

26.21 

26.75 

27. 02 

27.16 

27.19 

27.24 

27.30 

27.35 

27.40 

27.55 

27.71 

1963 

27.27 

27.45 

27.73 

27.06 

27.20 

27.13 

27.24 

27.06 

26.89 

26.81 

26.90 

26.50 

1964 

27.23 

27.49 

27.51 

27.85 

27.96 

27.79 

27.82 

27.63 

27.79 

28.02 

28.19 

1965 

28.37 

25.92 

25.96 

1966 

e 
25.30 

25.80 

25.91 

25.57 

25.88 

25.74 

26.23 

26.45 

26.55 

26.63 

26.63 

26.64 

1967 

26.92 

27.51 

27.95 

28.59 

29.05 

29.05 

28.90 

28.94 

28.98 

28.68 

28.89 

1968 

28.92 

29.12 

28.97 

29.32 

29.40 

29.22 

28.89 

28.90 

28.69 

29.06 

29.14 

27.64 

1969 

27.91 

27.52 

27.87 

28.18 

28.25 

28.00 

28.10 

28.34 

28.44 

28.90 

28.86 

1970 

28.10 

28.19 

28.34 

28.53 

28.45 

28.40 

27.94 

27.93 

1971 

24.98 

25.47 

26.15 

26.89 

27.37 

e 
27.74 

e 
27.84 

28.14 

28.24 

28.46 

28.67 

1972 

28.60 

28.66 

28.57 

28.67 

28.87 

29.07 

29.08 

29.07 

29.03 

29.00 

28.64 

28.70 

1973 

29.05 

29.21 

27.71 

28.02 

28.76 

28.76 

28.84 

29.97 

29.97 

1974 

29.09 

28.88 

29.22 

29.36 

29.45 

29.55 

29.73 

29.72 

29.88 

29.60 

26.39 

27.41 

1975 

28.40 

28.86 

29.14 

29.58 

29.83 

30.06 

31.10 

31.08 

30.02 

28.87 

28.68 

26.78 

1976 

28.00 

28.45 

28.81 

29.04 

29.21 

29.25 

29.48 

29.53 

29.48 

29.59 

29.67 

1977 

29.82 

29.80 

29.97 

30.09 

30.26 

30.37 

30.42 

30.28 

30.01 

29.94 

29.38 

28.37 

1978 

29.24 

29.33 

29.42 

29.34 

29.06 

29.51 

29.77 

29.94 

29.96 

30.07 

29.98 

29.88 

1979 

30.30 

30.66 

30.28 

30.06 

29.83 

27.92 

27.86 

28.06 

26.10 

26.75 

26.94 

26.62 

1980 

6 

27.14 

27.67 

28.03 

28.39 

28.79 

28.83 

29.01 

29.16 

29.23 

29.18 

29.22 

29.27 

1981 

29.22 

29.35 

29.48 

28.72 

28.72 

27.96 

28.23 

28.17 

28.51 

28.79 

28.60 

28.34 

1982 

26.34 

26.89 

27.58 

28.05 

28.10 

27.73 

28.03 

28.33 

28.32 

28.70 

28.81 

28.99 

1983 

28.85 

29.27 

29.56 

29.67 

29.05 

29.14 

29.35 

29.46 

29.27 

29.07 

28.96 

29.18 

1984 

29.40 

29.46 

29.64 

30.02 

30.16 

30.03 

29.74 

29.66 

29.74 

29.13 

29.00 

28.40 

1985 

28.39 

28.86 

28.86 

28.93 

28.86 

28.34 

28.80 

29.03 

28.99 

Reaark:  Recorder  installed  February,  1960, 

1965. 
a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated, 
n  nearby  pumping  wel 1 


removed  February,  1965,  and  reinstalled  November, 
h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  13. — Ground-water  levels  at  Barrio  Sabana  Hoyos, 
local  number  70. 
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LOCAL  NUMBER  :  155 
WELL  NAME  :  La  Trocha 
LATITUDE  :  18°26'12" 
DIAMETER  :  20-16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  49.20  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°22'54" 
DEPTH  :  200  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1982 
1983 
1984 


32.23      34.02      34.38     33.56     33.26     33.48 

34.27     33.95     34.08     34.00     34.32     34.60     34.10     34.02     34.38 
34.40     33.26     33.48     34.60     33.95     34.08     34.51      34.32     34.60     34.22     34.00     33.92 


LOCAL  NUMBER  :  167 
WELL  NAME  :  U.S.G.S.  No. 
LATITUDE  :  18°26'56" 
DIAMETER  :     6  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  65.6  feet 
OWNER  :  P.R.  Land  Authority 
LONGITUDE  :  66°22'15" 
DEPTH  :  238  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1982 

13.07 

13.22 

14.40 

14.38 

14.05   13.90 

14.80 

14.50 

14.66 

n 
14.95 

n 
15.24 

n 
15.47 

n 

n 

n 

n 

n      n 

n 

n 

n 

1983 

15.12 

15.30 

15.90 

16.00 

15.55  15.70 

15.50 

16.90 

14.93 

15.13 

14.95 

15.14 

1984 

14.42 

15.19 

15.92   15.52 

15.60 

15.54 

15.96 

15.12 

14.63 

14.75 

REMARKS:  Well  discontinued. 


LOCAL  NUMBER  :  156 
WELL  NAME  :  El  Criollo  No.  1 
LATITUDE  :  18°26'48" 
DIAMETER  :  20-16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  49.20  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 

longitude  :  ee^'og" 

DEPTH  :  120  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1982 
1983 
1984 
1985 


45.60     40.52     40.88 
a  a  < 

42.90  43.10     43.40 
a  a  c 

41.89     43.67      44.02 
a  < 

42.91  43.00 


aaaaaaaa 
46.87     40.60     45.52     42.34     43.00     43.16     42.98     42.61      42.28 

aaaa  aaaaa 

47.30  43.10  43.29  42.50  43.23     43.06     42.95     43.95     43.94 

aaaaaaaaa 
42.89     43.00     43.88     43.95     43.75     43.65     43.36     43.07      43.13 


REMARKS:   Well  discontinued. 

LOCAL  NUMBER  :  151 
WELL  NAME  :  Rice  Program  No. 
LATITUDE  :  18"27'05" 
DIAMETER  :  16-18  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  19.7  feet 
3  OWNER  :  AFDA-  P.R.  Department  of  Agriculture 
LONGITUDE  :  66'21'35" 
DEPTH  :  160  feet 


YEAR 

1982 
1983 
1984 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG    SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

:   3.72 

a 
16.80 

4.76 

a 

25.70 

4.74 

5.25 

5.80 

a 
41.78  5.86 

6.00 

6.40 

a 
28.05 

:   6.25 

6.70 

6.91 

a 
33.10 

6.60 

6.85 

a 
34.50 

a 
35.80  6.25 

6.30 

6.32 

6.48 

:   6.80 

6.68 

7.39 

7.03 

6.96 

6.88  6.62 

6.40 

5.89 

6.03 

a  pumping,  b  recently  pumped, 
n  nearby  pumping  well 


e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  168  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  9.84  feet 

WELL  NAME  :  Rice  Program  No.  4  OWNER  :  AFDA  P.R.  Department  of  Agriculture 
LATITUDE  :  18°27'51"  LONGITUOE  :  66026'16" 

DIAMETER  :    16  inches        DEPTH  :  150  feet 


YEAR 

JAN    FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT    NOV    DEC 

1982 
1983 
1984 

a 
12.29 

a 
5.90  43.22 

6.15 
a 
13.60 

6.30 
a 
12.67 

6.60   6.80 

a     a 
12.10  13.00 

6.15   5.77 

a 
15.60 

a 
12.90 

5.76 

6.67 

6.50 
a 
42.65 

6.55 

6.19 
a 
24.17 

a     a 
6.50  13.68  13.45 
a     a     a 
49.90  46.77   43.90 

a 
28.68   5.01   4.75 

1985 

4.96 

REMARKS:  Well  discontinued. 


LOCAL  NUMBER  :  169  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  13.10  feet 

WELL  NAME  :  Rice  Program  No.  5  OWNER  :  AFDA  -  P.R.  Department  of  Agriculture 
LATITUDE  :  18°27'40"  LONGITUDE  :  66"22'30" 

DIAMETER  :    16  inches        DEPTH  :  140  feet 


YEAR 


1983 
1984 


JAN    FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

:      a     a 
:   12.10  10.87 

a 
12.05   6.35 

7.44 

7.37 

7.62 

6.33 
a 
11.30 

a 
11.37 

6.40 

a 
11.10 

6.54 

REMARKS:  Well  discontinued. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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WELLS  IN  THE 

SOUTH  COAST  PROVINCE 

Patilla  to  Ponce 


LOCAL  NUMBER  :  125 
WELL  NAME  :  Patillas,  STP 
LATITUDE  :  18°00'10" 
DIAMETER  :  16-12  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  48  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  ee-OOMS" 
DEPTH  :  90  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


MONTHS 
APR    MAY    JUN    JUL 


AUG 


SEP    OCT 


NOV 


DEC 


1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 


a  a 

33.37  36.95 

a  a 

48.46     48.74 

a  a  a 

36.72     36.48     48.13 

a  a  a 

48.25     48.62     48.10 

a  a 

42.79  49.80 

a  a  a 

46.34     30.77     32.97 

a  a  a 

45.24      45.64      46.38 
a  a 

48.87     48.90 

a  a  a 

48.90     48.76     48.90 


a  a  a  a  a  a 

34.85      38.20     38.58  39.64     30.42      40.79 

a  a  a  a  a  a 

46.35     48.43  48.75     48.34     40.78  47.54 

a  a  a  a  a  a  a  a 

51.44  48.50     48.70     49.38     48.65  48.16     41.35     47.90 

a  a  a  a  a  aaa 

48.55     52.98     47.80     48.75     40.78  35.10     39.82     43.37 

aaaaa  aaa 

48.39     48.64      50.84      46.90     46.54  47.60     45.50     48.76 

aa  aaaaaa 

32.20     43.19     12.83     40.47     43.32     42.12  44.30     44.03     47.66 

aaaaaa  aa 

45.85     47.70     48.82      49.05     48.59     47.96  48.20     47.30 

aa  aaaaaa 

48.95     48.30     17.28     47.35     48.78     48.37  48.83     48.87     50.10 

aaaaa  aaa 

48.16     52.10     50.63     51.33     48.72     20.58  47.62     51.04     48.65 


REMARKS:  Well  discontinued. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  17 
WELL  NAME  :  Pati lias  2 
LATITUDE  :  18°00' 18" 
DIAMETER  :  13  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  50  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°01'02" 
DEPTH  :  100  feet 


YEAR 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 


MONTHS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

5.63 

4.54 

5.06 

6.04 

7.53 

8.50 

8.94 

9.20 

8.04 

7.84 

6.88 

6.83 

3.72 

6.94 

6.06 

3.33 

:   6.49 

6.22 

7.51 

9.42 

9.10 

9.54 

5.79 

5.98 

4.16 

5.31 

5.79 

5.13 

:   6.43 

6.73 

7.97 

7.99 

8.15 

7.02 

5.57 

6.70 

5.70 

4.53 

6.05 

6.68 

:   6.70 

7.40 

7.70 

8.76 

9.62 

7.52 

8.33 

6.68 

7.66 

7.73 

7.68 

:   8.24 

9.64 

10.64 

11.01 

9.64 

9.06 

7.93 

7.94 

7.00 

6.40 

6.24 

7.29 

:   7.93 

8.00 

8.85 

9.92 

9.42 

9.09 

6.72 

5.63 

5.74 

5.58 

5.81 

5.85 

:   6.57 

6.69 

8.64 

8.51 

9.19 

7.66 

7.43 

6.23 

6.41 

5.16 

6.66 

:   6.59 

7.75 

7.95 

8.61 

8.43 

9.20 

8.29 

8.25 

10.82 

10.25 

10.12 

8.80 

:   9.58 

8.50 

10.04 

11.60 

10.70 

5.10 

8.00 

6.30 

6.50 

8.39 

9.40 

8.28 

:   10.39 

7.03 

6.72 

6.04 

9.70 

:  10.36 

8.69 

9.22 

8.22 

9.01 

6.82 

:   7.09 

9.25 

9.52 

9.94 

8.03 

9.28 

7.47 

10.20 

REMARKS:  Obstruction. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  18 
WELL  NAME  :  Cocos 
LATITUDE  :  18°00'44" 
DIAMETER  :   16-12  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  140  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°l5'35n 
DEPTH  :  125  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 


25.01 

a 
20.62 

a 
21.25 

a 
23.00 

a 
34.30 

a 
54.62 

a 
39.62 

a 
43.16 

a 
76.80 

35.90 


18.45 
a 
34.72 

36.61 

34.69 

35.32 

24.92 

31.00 

18.32 

31.65 
23.15 
24.09 
28.40 
17.59 


40.50 

16.96 

a 
21.70 

a 
23.75 

a 
41.43 

a 
54.49 

a 
40.33 

a 
50.90 

53.51 
a 

65.50 


28.05 
a 

22.68 
a 

23.92 
a 

39.50 

a 
57.26 

a 
39.99 


40.35 
20.41 

21.87 

a 
40.03 

a 
39.79 


39.90 

20.94 

22.97 
a 
29.31 


57. 72     62.69 


39.89     40.31 


20.75 
20.87 

22.08 
a 

24.80 
a 

60.13 
a 

62.78 

a 
49.89 


22.90     21.78 


23.67 
14.67 


39.84     23.42     22.21 


24.14 

15.90 

a 
21.33 


22.70  23.21 

a  a 

20.73     18.11 
a  a 

20.71  20.80 


40.60 

a 
42.75 

a 
56.69 

a 
40.52 

a 
50.23 


40.42 

a 
41.08 


42.50 
22.98 


23.25      15.70     22.50 


56.89     57.94 


40.23 
a 
50.11 


52.27     52.80     62.24     64.12     72.55     73.53 


79.00     79.07      79.05     79.17      78.30     78.85 


34.29 

i 

69.30 
a 

39.94 
a 

34.35 
a 

76.30 


46.26      33.80     32.58 


26.15     31.02     36.00     41.03 


22.14     23.48 


40.80 

36.37 

27.82 
34.98 
26.67 
20.65 

32.48 
25.82 
28.10 

32.37 
19.06 


37.34 

23.19 
27.72 

26.84 
24.49 
23.44 
33.93 
26.74 
29.42 
31.52 
19.47 


42.41 

48.19 
27.73 
27.64 
36.67 
25.24 
26.07 
24.87 
34.26 
28.96 
30.49 
32.45 


35.06 
36.03 
38.73 


38.40 

27.32 
27.19 
34.11 
27.53 
23.11 
33.90 


36.76 
40.05 
31.07 


30.70 
21.74 
26.00 
20.87 
22.28 
20.47 
35.24 


26.80 
a 
22.36 

35.51 

37.64 

40.60 

33.85 
38.35 
32.92 
17.42 
32.49 
20.85 
26.78 
19.76 
35.88 


32.48 
a 

22.62 

i 

23.40 

36.21 
53.64 

33.95 
35.17 
39.81 
33.50 
17.80 
32.14 
21.03 
25.96 
20.30 
36.58 


40.23 

i 
39.40 

a 
78.50 

a 
79.08 

a 
29.00 

j 
18.28 

a  e 

29.11      29.54 


20.20  39.33 
a  a 

50.30  65.30 
a  a 

40.89  40.78 
a  a 

25.21  37.30 
a  a 

77.40  78.20 

35.27 

a 
20.70 
a 
15.96 
a  a 

31.48     29.77 


75.34  29.89 
38.30     34.73 

31.36  24.86  26.88 

35.73     32.27  26.82  27.15 

39.51     40.29  39.81 

33.16     31.83  15.49  17.09 

15.64  17.30  17.74 

33.21      29.41  28.32  29.96 

26.39     24.64  21.40  24.65 

27.32     22.06  22.15  20.80 

22.29     24.61  25.75  24.07 

27.14      25.04  18.66  17.15 


REMARKS:   Well  discontinued, 
a  pumping,  b  recently  pumped, 
n  nearby  pumping  well 


e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure   14. — Ground-water  levels  at  Cocos,  local  number  18. 
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LOCAL  NUMBER  :  19 
WELL  NAME  :  Theater  no.  1 
LATITUDE  :  18"00'23" 
DIAMETER  :  11-16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  132  feet 
OWNER  :  U.S.  Army 
LONGITUDE  :  66°17'54" 
DEPTH  :   150  feet 


YEAR 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 


MONTHS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

55.12 

56.40 

57.28 

54.91 

56.89 

56.66 

57.14 

:      57.44 

57.62 

58.13 

58.25 

58.37 

58.52 

58.35 

57.97 

56.01 

56.01 

58.36 

•     54.81 

55.44 

60.17 

61.88 

56.55 

56.77 

58.24 

58.83 

56.60 

58.83 

58.67 

57.70 

.     58.62 

59.90 

56.24 

56.40 

56.57 

56.79 

52.75 

56.70 

57.10 

55.00 

55.13 

:     55.58 

55.85 

56.40 

56.30 

56.15 

56.20 

56.36 

56.19 

Obstruction 

in  the 

well 

:      from  S 

eptember   1963 

to   July 

1964. 

58.32 

58.17 

57.59 

58.14 

57.50 

:     58.05 

58.12 

59.85 

60.31 

61.29 

61.34 

63.73 

63.08 

57.28 

57.14 

58.89 

58.77 

:     58.07 

61.99 

62.11 

63.23 

63.40 

59.80 

59.99 

58.50 

58.88 

58.00 

57.35 

:     63.68 

58.23 

58.43 

58.69 

58.97 

59.89 

59.79 

59.08 

59.32 

59.22 

59.36 

59.54 

60.50 

59.60 

59.42 

59.62 

59.02 

58.31 

58.10 

57.65 

56.89 

56.88 

:     56.27 

55.72 

58.37 

57.80 

58.34 

57.30 

53.14 

52.14 

52.52 

52.90 

56.09 

54.05 

54.76 

52.30 

52.09 

44.70 

:     46.76 

50.79 

52.99 

52.07 

51.37 

52.48 

56.39 

56.13 

52.77 

52.59 

:     53.78 

54.00 

53.79 

54.05 

56.75 

58.45 

54.33 

:     60.55 

72.25 

55.95 

78.20 

57.10 

78.77 

79.15 

:     55.84 

56.51 

57.20 

86t 

86* 

86. 

86 1 

86 1 

:     53.30 

55.71 

58.11 

68.22 

72.22 

67.09 

62.86 

63.35 

:     60.75 

62.51 

52.91 

66.45 

55.45 

54.56 

54.80 

52.26 

50.94 

49.68 

51.45 

:     52.48 

56.01 

55.80 

61.54 

61.57 

54.90 

58.63 

56.72 

52.79 

57.23 

58.65 

53.44 

59.50 

57.79 

60.97 

54.07 

54.33 

47.32 

46.52 

:     48.52 

49.90 

50.72 

51.26 

51.69 

51.05 

49.02 

48.40 

39.38 

39.89 

40.54 

48.70 

49.44 

50.48 

51.39 

51.57 

51.95 

50.78 

51.08 

51.66 

52.44 

•      54.78 

53.94 

53.80 

53.44 

57.34 

51.88 

55.09 

54.07 

56.25 

56.30 

50.60 

56.01 

:     56.02 

57.85 

57.54 

56.79 

56.33 

53.56 

51.85 

52.40 

53.30 

53.54 

54.53 

54.78 

:     62.33 

56.30 

56.50 

57.41 

53.23 

54.70 

53.89 

55.50 

46.83 

50.24 

50.20 

47.62 

:     45.16 

46.73 

47.72 

47.70 

55.57 

51.52 

52.83 

53.90 

52.11 

49.02 

46.85 

41.35 

Remarks:  Depth  150  feet  reported,  86  feet 
a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated 
n  nearby  pumping  well 


measured.  Well  discontinued, 
h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  15. — Ground-water  levels  at  Theater  Number  1, 
local  number  19. 
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LOCAL  NUMBER  :  20 
WELL  NAME  :  Ft.  Allen  no.  2 
LATITUDE  :  18°00'32" 
DIAMETER  :  12  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  22  feet 
OWNER  :  U.S.  Amy 
LONGITUDE  :  66°30'17" 
DEPTH  :   150  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

MONTHS 
JUN 

JUL    AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1958 

b 

6.7 

1959 

7.27 

1960 

5.99 

3.74 

2.99 

1961 
1962 
1963 

4.09 
7.13 
7.96 

1.40 

5.32 

b 
9.51 

15.35 
b 
5.32 
a 
17.96 

1964 

a 
21.33 

9.50 

a 
19.09 

1965 

13.98 

20.93 

8.48 

1966 

a 
12.08 

a 
12.83 

14.86 

14.00 

7.14 

1967 

7 

14 

a 
22.10 

a 
24.89 

30 

a 
61 

15.01 

18.55 

a 
30.06 

1968 

19 

90 

19 

31 

LOCAL  NUMBER  :  88 
WELL  NAME  :  Hacienda  Potala 
LATITUDE  :  18°00'52" 
DIAMETER  :  19  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  15  feet 
OWNER  :  Luce  and  Company 
LONGITUDE  :  66"30'50" 
DEPTH  :  143  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1968 

36.50 

37.74 

37.89 

37.24 

35.48 

31.22 

14.34 

1969 

18.02 

16.19 

23.38 

12.30 

13.27 

11.16 

19.17 

12.29 

1970 

20.58 

16.98 

22.94 

14.33 

10.69 

11.38 

9.70 

4.50 

13.12 

1971 

10.50 

10.87 

13.19 

9.88 

13.67 

1972 

14.90 

17.17 

16.55 

16.28 

27.57 

21.14 

1973 

20.17 

1974 

1975 

1976 

a 
28.76 

a 
30.33 

a 
31.08 

36.09 

30.95 

29.19 

1977 

29.56 

31.33 

34.12 

36.70 

35.48 

35.12 

31.19 

28.52 

27.88 

1978 

20.45 

19.52 

18.95 

19.56 

21.36 

23.88 

23.56 

24.26 

24.98 

25.52 

18.95 

18.01 

1979 

17.88 

18.29 

20.86 

31.77 

25.13 

22.88 

19.22 

15.87 

12.78 

14.82 

14.66 

1980 

15.62 

15.78 

14.24 

13.52 

11.10 

7.56 

18.52 

1981 

1982 

19.36 

14.37 

24.48 

17.95 

21.71 

25.11 

17.37 

16.89 

16.51 

28.24 

17.55 

1983 

n 
27.00 

n 
28.37 

20.62 

n 
28.14 

17.30 

14.17 

14.28 

n 
21.25 

n 
22.72 

17.00 

15.60 

13.35 

1984 

n 
21.23 

15.44 

16.68 

17.06 

18.49 

n 
27.18 

21.20 

28.80 

21.43 

18.91 

n 
22.02 

n 
14.17 

1985 

n 
24.17 

n 
23.55 

n 
18.52 

REMARKS:  Well  discontinued. 

a  pumping,  b  recently  puaped,  e  estimated,  h  tape  aeasurenent ,  j  lowest  water  level  recorded. 

n  nearby  puaping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  21 
WELL  NAME  :  Alhanbra 
LATITUDE  :  18"00'57" 
DIAMETER  :  20  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  53  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°36'11" 
DEPTH  :   300  feet 


MONTHS 

YEAR  : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1958 

a 

a 

b 

a 

a 
63.36 
a 

1959 

70.3 

73.4 

24.84 

48.19 

29.28 

61.05 

25.17 

65.78 

28.66 

1960 

75.70 

9 
74.60 

29.17 

29.69 

25.10 

24.67 

23.67 

24.65 

20.35 

18.35 

20.53 

17.43 

1961 

19.92 

21.53 

23.56 

25.27 

32.46 

27.86 

29.73 

31.97 

25.58 

20.95 

17.72 

18.41 

1962 

20.22 

22.78 

25.77 

30.23 

35.89 

28.84 

26.96 

3 

76.70 

28.16 

26.80 

21.02 

23.14 

1963 

26.57 

28.58 

74.15 

75.49 

29.72 

29.77 

29.14 

53.45 

21.33 

23.65 

26.41 

1964 

30.46 

27.47 

27.58 

34.69 

37.44 

36.72 

3 

83.70 

31.30 

30.60 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1965 

35.78 

40.21 

91.60 

87.80 

44.65 

79.60 

82.50 

81.60 

81.00 

71.40 

70.30 

34.60 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1966 

58.18 

32.96 

34.53 

77.02 

76.73 

77.19 

79.67 

78.53 

70.28 

42.43 

69.92 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1967 

31.50 

41.02 

77.07 

83.33 

49.64 

84.96 

96.62 

97.61 

96.54 

89.89 

96.03 

85.70 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1968 

84.40 

84.50 

90.45 

87.30 

85.74 

76.38 

76.64 

74.35 

68.38 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1969 

63.45 

71.20 

65.90 

70.00 

60.20 

59.40 

60.80 

53.50 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1970 

56.00 

68.70 

55.90 

60.40 

53.60 

49.60 

49.00 

1971 

51.00 

3 
53.90 
a 

a 

a 

a 

1972 

60.70 

58.70 

67.30 

71.70 

1973 

a 

a 

a 

a 

a 

1974 

60.40 

35.50 

95.89 

82.82 

43.63 

88.06 

31.57 

22.09 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1975 

57.59 

56.18 

66.47 

58.67 

21.04 

40.93 

39.52 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1976 

41.88 

42.82 

55.94 

60.29 

56.01 

53.80 

55.90 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1977 

49.07 

58.95 

62.40 

65.20 

62.80 

57.90 

60.90 

51.98 

49.02 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1978 

48.35 

55.96 

58.33 

59.20 

57.90 

49.48 

58.64 

45.50 

44.03 

45.50 

:      a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1979 

.  45.21 

49.45 

55.50 

56.89 

60.92 

52.25 

46.27 

46.72 

38.28 

41.73 

42.14 

:      a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1980 

49.42 

41.45 

39.45 

54.68 

41.80 

41.58 

44.81 

50.84 

54.17 

:       a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1981 

56.03 

55.87 

39.58 

41.82 

41.48 

39.02 

36.46 

36.87 

38.24 

27.80 

24.90 

25.05 

:      a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1982 

:  24.15 

69.65 

61.78 

68.34 

69.44 

66.26 

70.68 

72.84 

71.91 

72.74 
a 

72.34 
a 

74.00 
a 

1983 

■  80.57 

74.92 

77.40 

77.60 

65.36 

71.27 

31.33 

75.20 

80.35 

73.00 

72.84 

:      a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1984 

:  72.58 
:      a 

72.80 
a 

77.32 
a 

75.82 

80.30 

80.00 

81.70 

83.39 

82.94 

81.79 

76.57 

79.50 

1985 

:   85.29 

87.70 

84.74 

REMARKS:  Well  discontinued. 
a  pumping,  b  recently  pumped, 
n  nearby  pumping  well 


e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  22 
WELL  NAME  :  Unas 
LATITUDE  :  18°00'48" 
OIAMETER  :  20  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  51  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°38'13" 
DEPTH  :  300  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1958 

b 
15.27 

a 
12.11 

1959 

26.13 

29.40 

18.53 

21.68 

25.19 

20.90 

20.23 

18.05 

20.35 

1960 

24.98 

27.13 

27.76 

29.36 

25.17 

20.70 

17.24 

15.81 

13.59 

11.62 

10.11 

6.41 

1961 

11.20 

14.38 

16.69 

19.00 

20.00 

19.95 

23.02 

25.60 

21.78 

15.12 

9.75 

8.87 

1962 

11.08 

13.81 

17.66 

21.70 

23.90 

25.69 

24.20 

25.87 

25.60 

24.60 

17.40 

16.78 

1963 

18.23 

22.10 

26.68 

27.63 

28.69 

27.92 

27.46 

28.45 

19.44 

19.61 

13.43 

15.13 

1964 

20.89 

23.50 

27.09 

29.96 

32.15 

77.50 

63.00 

46.36 

1965 

a 
75.70 

a 
83.90 

a 
88.10 

a 
82.10 

62.10 

53.68 

56.32 

56.75 

56.82 

56.70 

51.15 

1966 

35.15 

33.04 

36.24 

52.97 

53.69 

66.68 

67.15 

62.22 

66.84 

64.84 

57.73 

59.30 

1967 

47.22 

REMARKS:  Well  discontinued. 


LOCAL  NUMBER  :  78  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  36  FEET 

WELL  NAME  :  Hacienda  Reparado  OWNER  :  Luis  A.  Ferre 

LATITUDE  :  18°00'16"  LONGITUDE  :  66°38'11" 

DIAMETER  :    12  inches  DEPTH  :  100  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1964 

36.4 

34.0 

40.9 

1965 

45.2 

49.4 

50.8 

50.7 

50.2 

44.3 

42.0 

42.2 

42.0 

42.0 

41.0 

36.6 

1966 

33.6 

32.9 

37.2 

40.2 

42.0 

45.5 

47.4 

49.4 

48.2 

49.1 

36.5 

34.0 

1967 

34.8 

41.4 

43.3 

45.4 

47.2 

49.2 

52.7 

55.2 

55.4 

46.9 

43.1 

1968 

40.29 

37.41 

39.30 

32.20 

38.65 

25.86 

1969 

26.81 

29.20 

31.75 

29.08 

LOCAL  NUMBER  :  23 
WELL  NAME  :  Morel  Campos 
LATITUDE  :  18'00'57" 
DIAMETER  :  20  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  54  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°38'06" 
DEPTH  :  337  feet 


YEAR 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 


MONTHS 

:   JAN 

FEB 

MAR- 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

54.05 

51.49 

44.00 

53.28 

53.24 

45.28 

45.80 

44.19 

46.68 

:  50.32 

45.78 

46.24 

48.18 

42.74 

40.22 

37.25 

39.70 

33.31 

30.63 

30.06 

23.96 

:  26.10 

30.49 

33.79 

39.34 

40.70 

41.41 

47.38 

53.85 

47.27 

38.43 

28.52 

28.17 

:  32.05 

39.58 

41.81 

45.78 

51.10 

46.96 

47.60 

54.42 

50.27 

48.10 

35.40 

37.07 

:   43.79 

46.26 

50.59 

51.56 

49.62 

48.13 

50.37 

55.37 

38.89 

33.55 

31.43 

31.90 

:  43.57 
:      a 
:  78.70 

42.16 
a 
86.30 

47.62 
a 
92.10 

49.83 
a 
82.0 

53.29 

60.22 
65.74 

60.33 

62.68 
61.96 

80.56 
61.75 

61.74 
62.67 

52.89 
62.60 

57.35 

:   51.35 

51.00 

50.99 

57.49 

60.47 

68.88 

69.23 

69.42 

72.12 

69.92 

62.04 

60.00 

:  65.87 

58.23 

62.29 

63.93 

66.45 

70.75 

76.02 

80.31 

81.42 

72.87 

64.35 

55.20 

:  55.31 

59.88 

61.81 

59.78 

60.86 

61.16 

56.98 

Remarks:  Station  discontinued  08/1968.  Well  discontinued. 

a  puaping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  301 
WELL  NAME  :  Jobos  8 
LATITUDE  :  17°56'43" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   8  feet 
OWNER  :  P. R. Department  of  Public  Works-U.S.G.S. 
LONGITUOE  :  66°08'38" 
DEPTH  :  52  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

2.70 

2.85 

1967 

2.55 

1968 

4.03 

5.14 

1969 

4.62 

LOCAL  NUMBER  :  89  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   6  feet 

WELL  NAME  :  Phillips  Obs.Well  3  OWNER  :  Phillips  P.R.  Core,  Inc. 

LATITUDE  :  17°56'40"  LONGITUOE  :  66*08'51" 

DIAMETER  :     4  Inches  DEPTH  :  114  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1968 

1.30 

1.50 

1.80 

1969 

1.90 

2.30 

2.10 

2.40 

2.40 

1.30 

1.00 

0.80 

0.60 

0.50 

J 
3.07 

1970 

0.70 

0.80 

0.90 

0.97 

1.30 

1.30 

0.90 

1.00 

0.60 

0.00 

-0.40 

-0.20 

1971 

0.00 

0.20 

0.30 

0.60 

0.50 

0.30 

0.50 

0.40 

0.10 

0.10 

0.00 

0.30 

1972 

0.20 

0.60 

0.60 

0.70 

0.80 

0.80 

0.80 

0.90 

0.50 

0.17 

0.03 

1973 

0.00 

0.27 

0.70 

1.15 

1.20 

1.45 

1.20 

1.10 

0.68 

0.62 

0.94 

1974 

1.04 

1.35 

1.57 

1.74 

1.85 

2.07 

2.42 

2.50 

1.20 

1.08 

0.35 

0.29 

1975 

0.23 

0.25 

0.25 

0.71 

0.66 

0.72 

1.04 

1.12 

0.88 

0.11 

0.03 

0.13 

1976 

0.32 

0.20 

0.17 

0.39 

0.47 

0.47 

0.43 

0.36 

0.33 

-0.13 

0.02 

0.39 

1977 

0.53 

0.61 

0.77 

1.43 

1.69 

2.07 

2.09 

1.94 

1.12 

0.53 

0.04 

-0.01 

1978 

e 
0.33 

e 
0.28 

e 
1.10 

1.54 

1.89 

1.94 

1.76 

1.84 

1.77 

1.36 

0.48 

0.77 

1979 

1.17 

1.28 

1.52 

1.83 

1.80 

1.83 

1.46 

0.93 

0.08 

0.10 

0.52 

0.97 

1980 

1.37 

1.59 

1.32 

1.58 

1.70 

1.89 

1.75 

1.84 

1.87 

1.89 

1.80 

2.20 

1981 

2.18 

1.95 

2.33 

3.02 

3.43 

4.32 

2.97 

2.35 

2.26 

1.74 

1.33 

1.50 

1982 

0.96 

1.60 

1.66 

1.94 

1.30 

0.25 

1.34 

1.21 

1.54 

1.13 

1.40 

1.28 

1983 

1.59 

1.70 

1.92 

2.13 

1.92 

1.42 

1.16 

1.32 

1.00 

0.98 

0.50 

0.82 

1984 

0.79 

0.95 

1.34 

1.22 

1.45 

1.13 

0.41 

1.60 

0.64 

0.19 

0.23 

0.28 

REMARKS:  Well  discontinued;  Changed  to  a  partial  site  since  October  1,  1981. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  302 
WELL  NAME  :  Jobos  3 
LATITUDE  :  17°56'45" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66°09'23" 
DEPTH  :  110  feet 


3  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

-0.35 

-0.50 

1967 

0.95 

1968 

-1.62 

-3.56 

1969 

1970 

0.85 

1971 

0.30 

1972 

-1.67 

LOCAL  NUMBER  :  1 
WELL  NAME  :  Mar  Negro 
LATITUDE  :  17°56'58" 
DIAMETER  :  3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   3  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority. 
LONGITUDE  :  66°15'53" 
DEPTH  :  23  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 


0.26 
-0.43 

rO.75 

-0.73 
-0.75 
1.15 
0.97 
0.95 
1.17 
2.10 

-1.30 
-0.71 
1.07 
0.98 
1.70 
1.23 
2.13 
1.07 
1.13 


-0.21 

-0.69 

-0.62 

-0.38 

-0.18 

1.06 

1.02 

0.67 

2.15 

2.26 

0.67 

-0.96 

-0.04 

-0.44 

1.74 
1.66 
1.84 
0.90 


1.90  1.43 

0.63  0.53 

0.69  0.80 

-0.31  -0.36 


0.38 

-0.75 

0.05 

-0.75 

-0.51 

0.45 

0.55 

0.71 

0.39 

0.44 

-0.56 

-0.50 

-0.64 

-0.75 

-0.60 

-0.27 

-0.75 

-0.75 

-0.75 

-0.30 

-0.41 

-0.75 

-0.75 

-0.75 

-0.57 

-0.75 

-0.51 

-0.10 

-0.27 

-0.02 

-0.75 

-0.24 

-0.49 

-0.55 

-0.45 

-0.75 

-0.19 

-0.05 

-0.10 

0.28 

-0.75 

-0.71 

-0.52 

-0.29 

0.09 

-0.04 

0.82 

0.65 

0.93 

1.07 

1.25 

-0.65 

0.02 

0.66 

2.00 

2.10 

1.88 

1.94 

1.79 

1.44 

1.75 

1.84 

1.52 

1.73 

0.69 

0.78 

0.96 

0.42 

0.35 

0.27 

1.03 

1.24 

-0.75 

-0.21 

0.91 

1.23 

1.01 

2.89 

1.84 

1.62 

1.81 

1.67 

1.87 

1.64 

2.77 

2.52 

2.95 

3.15 

2.69 

2.66 

1.22 

1.57 

1.34 

1.89 

1.03 

0.70 

0.61 

0.67 

1.45 

0.13 

1  .17 

0.33 

1.34 

0.55 

0.14 

-0.36 

-1.83 

-1.64 

-0.97 

-1.20 

0.51 

0.80 

0.02 

-1.67 

-1.53 

0.75 

0.43 

1.56 

0.84 

1.64 

1.17 

1.17 

0.89 

1.36 

1.34 

1.57 

0.85 

1.42 

0.37 

1.64 

1.69 

1.88 

3.11 

0.47 

0.30 

-0.59 

1.69 

1.00 

1.19 

1.70 

1.11 

0.60 

1.68 

1.30 

2.13 

2.41 

2.00 

1.73 

1.67 

0.71 

1.44 

2.47 

2.36 

1.79 

3.60 

1.92 

1.67 

0.78 

0.78 

2.54 

1.25 

2.35 

1.83 

2.53 

1.68 

1.68 

-0.15 

1  .15 

1.46 

1.12 

1.02 

1.03 

0.37 

0.71 

-0.95 

-1  .47 

-0.40 

-0.04 

0.24 

0.02 

0.43 

0.75 

1  .31 

0.89 

1.45 

1.40 

2.29 

2.38 

1.77 

0.40 

1.91 

1.20 

1.97 

1.90 

0.55 

l  .40 

1.84 

1.35 

1.19 

0.91 

0.69 

0.23 

0.38 

0.19 

0.51 

0.33 

0.39 

0.71 

0.00 

0.30 

-0.22 

0.14 

-0.03 

-0.20 

-0.11 

-0.12 

0.30 

0.69 

1.05 

0.03 

-0.05 

0.31 

-0.78 

-2.1? 

-0.65 

-0.97 

pumped 

e  estimated. 

h  tape 

measurement , 

j  lowest 

water 

level 

recorded 

a  pumping,  b  recently 
n  nearby  pumping  well 
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Figure   16. — Ground-water  levels  at  Mar  Negro,  local  number  1. 
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LOCAL  NUMBER  :  303 
WELL  NAME  :  Jobos  4 
LATITUDE  :  17°57'30" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Luce  and  Co.  ,  USGS 
LONGITUDE  :  66°07'07" 
DEPTH  :  25  feet 


62  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 


14.40 


14.95   14.60 


LOCAL  NUMBER  :  80 
WELL  NAME  :  Melania 
LATITUDE  :  17°57'55" 
DIAMETER  :   16.0  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Central  Aguirre 
LONGITUDE  :  66"08'48" 
DEPTH  :  103  feet 


60  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1961 

10.80 

11.39 

1962 

12.75 

1963 

20.39 

1964 

25.04 

1965 

25.95 

26.50 

26.70  26.55 
h 

18.50 

22.20 

22.10 

19.80 

19.00 

12.30 

1966 

17.15 

18.00 

18.00 

REMARK:  Depth  119  feet  reported,  103  feet  measured.  Well  discontinued  May,  1966. 


LOCAL  NUMBER  :  304 
WELL  NAME  :  Jobos  14 
LATITUDE  :  17°57'08" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  28  feet 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66°08'57" 
DEPTH  :  49  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 


11.92 


21.20 


a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  2 
WELL  NAME  :  Puente  Jobos 
LATITUDE  :  17°57'35" 
DIAMETER  :  12  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  26  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°09'59" 
DEPTH  :  148  feet 


YEAR  . 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1961  : 

a 
55.80 

a 
58.22 

a 
57.06 

a 

55.30 

a 
56.06 

a 
57.44 

a 
57.51 

a 
57.62 

a 
46.19 

a 
44.30 

a 
57.30 

1962  . 

a 
56.30 

a 
49.84 

a 
55.33 

4.55 

a 
54.79 

a 
55.50 

a 
56.30 

a 

55.30 

a 
56.30 

a 

58.30 

a 
55.07 

a 

54.77 

1963 

a 
56.58 

a 
57.01 

a 
57.55 

a 
57.83 

a 
56.75 

a 
57.30 

a 
57.23 

a 
60.25 

a 
56.61 

a 
57.08 

a 
56.78 

a 
56.92 

1964 

a 
55.18 

a 
58.69 

a 

58.65 

a 

57.60 

a 
59.68 

a 
59.69 

a 
61.78 

a 
54.40 

a 
61.36 

a 
60.20 

a 
59.95 

1965 

a 
59.16 

a 
59.04 

a 
58.22 

16.08 

14.56 

14.93 

14.72 

13.07 

a 
55.05 

a 
54.77 

11.85 

12.18 

1966 

a 

54.62 

a 

49.52 

a 
51.37 

a 
51.34 

a 

51.83 

13.52 

14.22 

13.99 

13.32 

11.76 

10.21 

9.97 

1967 

10.57 

11.35 

11.88 

12.68 

12.94 

14.76 

15.24 

16.48 

a 
60.35 

a 
59.20 

a 
55.90 

a 
59.39 

1968 

a 
56.43 

a 

60.55 

a 

58.55 

a 
58.39 

a 

57.77 

a 

59.90 

a 
57.95 

a 

58.78 

a 
59.28 

a 
58.20 

a 

57.80 

a 
57.86 

1969 

a 
59.60 

60.12 

a 

59.38 

a 
56.67 

a 
55.84 

a 
57.45 

a 
57.28 

a 
57.40 

1970 

a 
56.76 

a 
59.92 

a 
60.67 

11.95 

11.14 

10.25 

8.91 

7.74 

5.53 

5.90 

1971 

5.90 

5.99 

6.21 

5.72 

3.53 

5.51 

5.02 

4.53 

4.56 

5.35 

1972 

5.35 

6.17 

6.41 

8.00 

3.32 

9.09 

1973 

9.50 

9.25 

10.23 

8.85 

6.70 

6.95 

1974 

7.34 

7.52 

8.72 

9.92 

10.12 

11.84 

10.30 

5.56 

5.15 

1975 

5.10 

5.57 

4.94 

5.59 

6.17 

5.94 

5.15 

5.94 

5.05 

1976 

6.32 

6.82 

6.69 

7.04 

7.72 

7.86 

7.53 

7.45 

5.67 

5.62 

1977 

6.15 

6.91 

8.37 

8.50 

10.15 

9.83 

7.93 

4.48 

5.86 

6.07 

1978 

6.32 

6.45 

6.98 

6.86 

6.93 

6.73 

7.94 

6.89 

5.01 

3.88 

5.00 

1979 

3.20 

5.74 

5.30 

5.95 

5.48 

4.60 

2.85 

4.37 

3.15 

3.08 

4.18 

1980 

4.04 

4.34 

4.37 

4.74 

3.45 

4.76 

5.29 

6.07 

5.20 

5.52 

5.34 

1981 

5.96 

6.57 

6.64 

6.21 

4.96 

6.15 

5.85 

5.96 

5.32 

5.25 

5.68 

1982 

5.62 

5.58 

6.00 

5.66 

4.46 

4.87 

5.75 

5.36 

5.42 

6.01 

5.51 

5.51 

1983 

5.96 

6.42 

6.17 

6.60 

6.12 

7.07 

7.04 

6.99 

7.25 

6.94 

7.20 

1984 

7.04 

6.49 

6.75 

6.91 

7.20 

5.87 

6.51 

7.15 

6.10 

4.83 

5.56 

5.77 

1985 

5.63 

6.59 

6.53 

REMARKS:  Well  discontinued, 
a  pumping,  b  recently  pumped, 
n  nearby  pumping  well 


e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  3 
HELL  NAME  :  Puente  Jobos 
LATITUDE  :  17°57'35" 
DIAMETER  :   4  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  25  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66=10'04" 
DEPTH  :  16  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

2.99 

2.07 

1960 

1.82 

3.19 

2.05 

3.82 

3.01 

2.10 

2.56 

1.02 

0.43 

0.92 

1.43 

0.91 

1961 

1.52 

1.44 

1.15 

1.85 

1.15 

2.30 

1.13 

1.81 

1.53 

0.72 

0.78 

0.45 

1962 

0.94 

1.39 

1.79 

0.46 

1.37 

1.01 

1.33 

0.64 

0.96 

1.06 

1.38 

1.84 

1963 

0.01 

2.45 

2.78 

2.86 

3.54 

3.03 

3.23 

4.18 

2.59 

2.87 

2.96 

2.10 

1964 

3.32 

4.14 

4.65 

4.70 

3.80 

6.02 

6.79 

7.66 

7.17 

5.86 

5.97 

5.91 

1965 

8.13 

8.07 

10.32 

11.10 

10.27 

10.47 

10.36 

9.09 

8.84 

8.78 

7.19 

7.43 

1966 

6.72 

6.97 

7.01 

6.97 

7.14 

9.80 

9.95 

9.71 

8.57 

9.50 

5.30 

5.39 

1967 

5.75 

5.96 

6.65 

8.14 

8.46 

9.76 

10.96 

12.11 

12.79 

14.11 

14.85 

15.23 

1968 

14.32 

16* 

16* 

16* 

16* 

16t 

16* 

16* 

16* 

16* 

16* 

16* 

1969 

16+ 

16* 

16* 

11.66 

9.69 

8.15 

6.74 

4.76 

1970 

5.63 

6.69 

7.82 

8.09 

6.64 

5.70 

4.34 

2.71 

1.75 

1971 

1.93 

1.90 

2.25 

2.39 

1.81 

0.33 

2.06 

1.72 

1.44 

1.46 

1.56 

1972 

1.99 

2.54 

2.74 

4.03 

9.59 

4.84 

1973 

3.94 

4.40 

4.97 

5.75 

5.32 

2.70 

3.30 

1974 

3.96 

4.10 

4.92 

5.07 

5.23 

8.12 

5.90 

0.91 

1.03 

0.33 

1975 

2.02 

3.02 

1.79 

2.48 

3.31 

2.54 

2.44 

1.86 

1.14 

1976 

1.27 

3.00 

3.04 

2.88 

2.94 

3.11 

3.90 

4.03 

3.30 

3.60 

1.89 

1.90 

1977 

2.27 

3.09 

3.56 

4.53 

6.43 

5.44 

3.48 

0.93 

1.28 

1.44 

1978 

2.59 

2.50 

3.19 

2.93 

2.70 

2.64 

2.78 

2.98 

1.10 

0.57 

1.50 

1979 

1.38 

2.06 

1.61 

1.73 

0.80 

1.28 

0.74 

1.56 

0.20 

0.10 

0.97 

0.81 

1980 

0.81 

1.31 

1.38 

1.73 

0.35 

1.66 

2.00 

2.73 

1.79 

2.07 

1.85 

1981 

2.09 

2.45 

2.94 

3.31 

3.04 

1.80 

2.74 

2.62 

2.85 

2.28 

2.09 

2.50 

1982 

2.38 

2.04 

2.55 

2.70 

0.15 

0.96 

1.78 

1.77 

1.62 

1.46 

1.84 

1.90 

1983 

2.30 

2.94 

2.45 

3.10 

2.42 

2.35 

2.50 

2.40 

1.60 

2.90 

2.58 

2.85 

1984 

2.59 

1.81 

2.21 

2.55 

2.94 

0.83 

2.08 

2.86 

1.62 

1.60 

1.21 

1.28 

REMARKS:  16*  means  well  dry. 
a  pumping,  b  recently  pumped 
n  nearby  pumping  well 


Hell  discontinued. 
e  estimated,  h  tape 


measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  306 
WELL  NAME  :  Jobos  1 
LATITUDE  :  17°57 '21" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  11  feet 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66°10'59" 
DEPTH  :  62  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966  : 

1967  : 

1.40 

1968  : 

1.92 

1969  : 

2.85 

1970  : 

1.35 

1971  : 

1.00 

0.45    1.10 


2.19 


LOCAL  NUMBER  :  305 
WELL  NAME  :  Jobos  2 
LATITUDE  :  17°57'23" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  13  feet 
OWNER  :  Luce  and  Co.  USGS 
LONGITUDE  :  66'10'08" 
DEPTH  :  99  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966  : 

1967  : 

4.18 

1968  : 

7.67 

1969  : 

10.98 

1970  : 

5.23 

1971  : 

4.18 

1972  : 

3.42 

6.50   5.10 


11.10 


LOCAL  NUMBER  :  307 
WELL  NAME  :  Jobos  7 
LATITUDE  :  17°57'49" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  27  feet 
OWNER  :  Geraldo  Benito  USGS 
LONGITUDE  :  66°H'10" 
DEPTH  :  172  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966  : 

1967  : 

18.40 

1968  : 

15.90 

1969  : 

18.21 

1970  : 

9.95 

1971  : 

-0.05 

1972  : 

1.10 

17.30  22.90 


19.17 


a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  wel 1 
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LOCAL  NUMBER  :  308 
WELL  NAME  :  Jobos  5 
LATITUDE  :  17°57'58" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Geraldo  Benito,  USGS 
LONGITUDE  :  66°H'35" 
DEPTH  :  144  feet 


16  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 


7.00   10.20 


6.46 

6.27 
3.80 
Flowing 


Remark:  Flowing  when  visited  February  25,  1971. 


LOCAL  NUMBER  :  310 
WELL  NAME  :  Jobos  19 
LATITUDE  :  17°57'29" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  13  feet 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66°14'50" 
DEPTH  :   70  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

5.45 

1967 

4.70 

1968 

8.90 

9.28 

1969 

6.B7 

1970 

2.37 

1971 

0.11 

1972 

1.05 

LOCAL  NUMBER  :  309 
WELL  NAME  :  Jobos  10 
LATITUDE  :  17"57 ' 19" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66°14'488" 
DEPTH  :  185  feet 


7  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 


5.40   6.20 


5.13 


a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  313 
WELL  NAME  :  Jobos  13. 
LATITUDE  :  17°57'29" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  14  feet 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66'15'4S" 
DEPTH  :  122  feet ■ 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

4.50 

1967 

4.71 

1968 

9.45 

REMARKS:  Well  found  destroyed,  February  1969. 


LOCAL  NUMBER  :  312 
WELL  NAME  :  Jobos  12 
LATITUDE  :  17°57'51" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66°15'23" 
DEPTH  :  108  feet 


22  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

19.50 

19.80 

1967 

14.10 

1968 

20.90 

23.34 

1969 

7.99 

1970 

3.55 

1971 

1.77 

1972 

3.65 

LOCAL  NUMBER  :  311 
WELL  NAME  :  Jobos  11 
LATITUDE  :  17'57'22" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66° 15' 20" 
DEPTH  :  108  feet 


8  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 


3.59 


4.90   5.15 


LOCAL  NUMBER  :  315 
WELL  NAME  :  Jobos  17 
LATITUDE  :  17°57'39" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  11  feet 
OWNER  :  Luce  U  Co.,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°16'27" 
DEPTH  :  152  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 


8.15 


.20 


a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  puaping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  316 
WELL  NAME  :  Jobos  18 
LATITUDE  :  17°5?  09" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   1  foot 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66°16'31" 
DEPTH  :  147  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 

MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

0.00 

0.40 

1967 

1968 

1.50 

3.00 

1969 

2.53 

1970 

-0.23 

1971 

-1.80 

REMARKS:  Well  flowing  during  02/17/1971.   Ma«imun  head  above  LSD  is  1.8  feet. 


LOCAL  NUMBER  :  314 
WELL  NAME  :  Jobos  16 
LATITUDE  :  17°57'15" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   4  feet 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66°16'13" 
DEPTH  :  105  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 


6.50  Wei  1  destroyed. 


Remarks:  Well  destroyed,  August,  1966. 


LOCAL  NUMBER  :  145  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  16.11  feet 

WELL  NAME  :  Jauca  North  No.  1   OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LATITUDE  :  17°5?'50"  LONGITUDE  :  66°22'58" 

DIAMETER  :  8  inches  DEPTH  :  250  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1980 

11.10 

10.92 

11.42 

11.84 

1981 

12.43 

12.17 

10.60 

10.80 

10.76 

10.72 

9.92 

9.50 

9.90 

1982 

9.50 

10.22 

10.84 

10.83 

10.37 

10.04 

10.07 

10.69 

10.72 

10.69 

11.15 

11.22 

1983 

13.23 

12.03 

11.94 

12.29 

11.14 

10.78 

10.63 

10.71 

10.70 

10.68 

10.47 

10.18 

1984 

10.66 

9.98 

11.36 

11.50 

11.53 

11.39 

11.43 

12.04 

10.62 

10.48 

10.05 

9.09 

1985 

9.72 

9.68 

9.92 

REMARKS:  Well  discontinued. 


LOCAL  NUMBER  :  317 
WELL  NAME  :  Jobos  No.  21 
LATITUDE  :  17°57'57" 
OIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66°17'45" 
DEPTH  :   90  feet 


2  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 
1968 
1969 


0.00 


0.96 


-0.92 


3.17 


a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  144 
WELL  NAME  :  Jauca  South  No  1 
LATITUDE  :  17o57'50" 
DIAMETER  :  8  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  15.98  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°22'58" 
DEPTH  :  50  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1980 

10.47 

10.47 

10.70 

10.92 

1981 

11.32 

11.40 

11.72 

11.50 

11.20 

10.72 

10.47 

9.90 

1982 

9.48 

10.10 

10.72 

10.35 

9.86 

9.56 

9.63 

10.25 

10.40 

10.30 

10.78 

10.78 

1983 

10.02 

11.90 

11.80 

11.88 

10.57 

10.60 

10.53 

10.59 

10.20 

10.58 

10.37 

10.02 

1984 

10.03 

10.75 

11.15 

10.93 

11.00 

10.79 

10.90 

11.87 

10.40 

9.76 

9.14 

8.86 

1985 

9.54 

9.58 

9.68 

REMARKS:  Well  discontinued. 


LOCAL  NUMBER  :  146  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  18.74  feet 

WELL  NAME  :  Hac.  Alomar  West  #3  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LATITUDE  :  17°57'34"  LONGITUDE  :  66°23'33" 

DIAMETER  :  8  inches  DEPTH  :  70  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MO 

MAY 

NTHS 
JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1981 

8.98 

11.53 

12.49 

11.35 

10.17 

1982 

9.09 

10.65 

11.59 

10.69 

9.93 

10.27 

10,06 

10.84 

10.37 

9.49 

10.18 

9.92 

1983 

10.30 

9.78 

10.64 

12.17 

11.06 

8.96 

9.55 

10.38 

11.00 

11.13 

9.23 

9.07 

1984 

9.27 

10.00 

10.29 

10.50 

10.69 

9.74 

10.30 

11.56 

9.04 

7.43 

8.78 

8.95 

1985 

9.22 

9.29 

8.37 

REMARKS:  Well  discontinued. 


LOCAL  NUMBER  :  147  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  18.80  feet 

WELL  NAME  :  Hac.  Alomar  East  #3  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LATITUDE  :  17°57'34"  LONGITUDE  :  66°23'3301" 

DIAMETER  :  8  inches  DEPTH  :  250  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1981 

14.69 

14.66 

14.38 

14.35 

13.95 

1982 

13.66 

13.93 

14.62 

14.26 

13.79 

13.62 

13.55 

14.30 

13.93 

13.74 

14.07 

14.22 

1983 

14.55 

14.69 

14.54 

14.88 

14.21 

13.89 

13.78 

13.99 

13.92 

13.86 

13.69 

13.50 

1984 

13.37 

14.00 

14.31 

14.22 

14.40 

14.26 

14.30 

15.05 

13.66 

12.48 

12.88 

12.94 

1985 

13.33 

13.49 

13.30 

REMARKS:  Well  discontinued. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  148  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  21.20  feet 

WELL  NAME  :  PI.  Sta.  Isabel  E#2  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LATITUDE  :  17°57'56"  LONGITUDE  :  66°24'40" 

DIAMETER  :  8-2  inches  DEPTH  :  200  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1981 

29.45 

22.08 

22.98 

21.02 

15.10 

15.69 

15.14 

15.33 

12.82 

1982 

13.09 

13.91 

15.16 

15.60 

15.22 

13.34 

14.36 

15.04 

16.26 

15.91 

17.54 

17.69 

1983 

17.69 

18.12 

18.60 

17.43 

15.90 

14.50 

14.30 

14.22 

13.96 

14.13 

15.29 

14.20 

1984 

14.66 

15.20 

16.20 

16.19 

16.20 

17.60 

16.85 

17.42 

18.61 

16.55 

15.91 

14.00 

1985 

14.45 

14.79 

14.81 

REMARKS:  Well  discontinued,  April,  1985. 


LOCAL  NUMBER  :  149  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  21.20  feet 

WELL  NAME  :  PI.  Sta.  Isabel  W#2  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LATITUDE  :  17°57'56"  LONGITUDE  :  66°24'4001" 

DIAMETER  :  8-2  inches  DEPTH  :  250  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1981 

26.92 

21.84 

21.57 

18.60 

14.58 

15.73 

14.25 

14.28 

12.07 

1982 

13.20 

12.83 

13.93 

14.82 

12.90 

12.49 

14.44 

14.48 

14.03 

15.70 

15.70 

17.48 

1983 

16.20 

18.60 

17.08 

16.47 

13.89 

13.28 

12.81 

12.92 

12.50 

13.44 

13.09 

13.07 

1984 

13.09 

13.50 

14.54 

14.64 

15.62 

15.85 

15.00 

16.34 

17.81 

14.23 

12.46 

11.20 

1985 

13.12 

12.34 

13.02 

REMARKS:  Well  discontinued,  April,  1985. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  6 
WELL  NAME  :  Juana  5 
LATITUDE  :  17°58'58" 
DIAMETER  :  16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  127  feet 
OWNER  :  Dr.  Bruno 
LONGITUDE  :  66°10'02" 
DEPTH  :  173  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960 

29.76 

1961 

45.99 

46.08 

43.07 

42.60 

34.81 

35.46 

1962 

39.42 

42.25 

45.05 

45.88 

46.67 

48.09 

49.18 

49.15 

47.16 

46.61 

43.68 

45.44 

1963 

46.09 

50.73 

52.41 

51.51 

50.53 

50.43 

51.80 

51.36 

50.51 

52.31 

52.73 

1964 

54.00 

54.79 

56.21 

56.36 

55.67 

57.40 

57.49 

57.72 

58.13 

57.47 

54.30 

55.58 

1965 

59.19 

61.13 

60.77 

61.46 

60.13 

56.75 

56.85 

56.10 

53.16 

53.68 

55.18 

1966 

55.83 

57.37 

56.86 

57.65 

56.55 

54.75 

54.35 

52.10 

51.95 

50.55 

49.45 

1967 

50.85 

52.70 

55.10 

58.90 

58.95 

61.40 

62.30 

62.65 

62.90 

63.75 

63.80 

63.75 

1968 

64.45 

63.90 

64.55 

65.05 

65.90 

65.50 

64.15 

62.85 

62.90 

60.88 

60.98 

61.93 

1969 

62.40 

61.65 

62.35 

62.22 

63.05 

62.95 

63.15 

59.25 

53.30 

49.30 

1970 

49.10 

49.90 

51.35 

52.60 

54.60 

56.15 

57.20 

58.50 

58.40 

53.60 

25.65 

1971 

35.25 

38.90 

39.55 

44.15 

44.60 

43.85 

44.35 

45.61 

47.28 

48.69 

50.22 

1972 

52.65 

54.26 

54.97 

56.94 

58.72 

59.39 

59.19 

55.98 

50.65 

52.50 

49.60 

1973 

47.78 

48.52 

56.25 

57.58 

56.52 

54.29 

54.03 

1974 

49.34 

52.05 

54.57 

55.15 

56.90 

59.57 

60.46 

60.90 

57.89 

54.90 

49.43 

37.65 

1975 

35.95 

36.68 

42.05 

44.76 

46.73 

51.18 

51.52 

50.37 

49.92 

49.43 

1976 

47.91 

48.32 

49.64 

50.65 

51.33 

52.06 

52.25 

52.68 

52.79 

51.40 

6 
50.60 

51.18 

1977 

52.02 

52.99 

55.74 

56.96 

52.69 

53.62 

54.78 

56.05 

57.60 

55.84 

52.36 

47.11 

1978 

45.55 

46.17 

49.77 

50.20 

52.60 

48.58 

49.55 

50.89 

51.33 

53.44 

41.07 

40.79 

1979 

41.80 

40.66 

42.45 

43.95 

46.52 

48.72 

46.17 

45.56 

39.63 

27.22 

27.15 

27.70 

1980 

33.70 

38.30 

42.14 

44.34 

47.10 

48.81 

47.25 

48.07 

48.53 

49.03 

46.88 

51.26 

1981 

50.57 

50.29 

52.74 

54.74 

54.27 

52.66 

52.05 

54.96 

55.76 

54.97 

55.44 

53.50 

1982 

■     52.86 

53.18 

53.53 

50.68 

46.77 

46.41 

47.89 

49.76 

51.14 

52.62 

53.91 

54.57 

1983 

!     55.18 

55.45 

54.56 

54.20 

56.41 

58.11 

58.36 

57.19 

55.53 

55.25 

48.26 

45.19 

1984 

.      46.35 

50.01 

52.49 

52.28 

50.71 

52.25 

54.30 

54.55 

55.08 

54.90 

53.22 

43.99 

1985 

:     43.77 

46.42 

48.67 

50.19 

50.83 

48.55 

48.79 

50.52 

52.02 

REMARKS:  Depth  173  feet  reported,  110  feet 
a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated, 
n  nearby  pumping  well 


measured. 

h  tape  measurement. 


j  lowest  water  level  recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  318 
WELL  NAME  :  Jobos  No.  6 
LATITUDE  :  17°58'11" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  11  feet 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66°12'08" 
DEPTH  :  62  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 


7.95   7.50 


LOCAL  NUMBER  :  7 
WELL  NAME  :  Coqu  ( 
LATITUDE  :  17°58'27" 
DIAMETER  :  6  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  25  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°13'45" 
DEPTH  :  80  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV    DEC 


1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 


7.47       7.36       9.57       9.31     12.25 


15.02     12.85     15.60       4.14     14.27 
a  a  a  a  a 

9.54     11.34     12.10     10.67     11.54 


a 


12.07 
6.24 


14.53 
6.13 


14.60 
9.98 


15.18     15.63     16.93 


13.86 

11.00 
a 

18.67 


14.65 


22.60 


18.87 


15.15     15.26     16,93     17.87     15.60 

a  a  a  a  a 

22.66     26.40     26.20     27.86     27.39 


19.33     26.35 


25.65     20.34 


6.05 


10.36 
9.97 


11.00     13.44 


17.76     17.45 


15.56 
a 

13.00 


17.32     18.05 


21.37     24.73 


6.72 
a 
5.33       4.13       3.74  3.90     14.20 

b  a  a  a  a  a  a 

4.74     11.78     12.40     11.29     11.41      11.27      11.00 
a  a  a  a  a  a  a 

12.90     11.75     11.74     10.63       8.78     11.30     10.94 

a  a  a  a 

13.49     14.60     15.50     13.87       3.78       4.01        4.45 
a  a  a  a 

21.04     20.69     14.64     6.80         6.67      16.57      16.77 

a  a  a  a  a  a 

19.17  18.99     14.05     12.51      11.80     11.76 

a  a  a  a  a  a  a 

17.67     17.72     20.22     20.31     20.81     20.35     25.00 
a  a  a  a  a  a  a 

23.93     24.40     23.69     21.03     20.95     21.32     22.20 
a  a  a  a 

22.39  20.59     19.32  16.51 

a  a  a  a 

8.30       8.02       6.18  2.84 

a  a  a  a  a 

17.05     16.65     15.36     13.17  13.18 

a  a 

26.30     21.02 


REMARKS:  Well  discontinued.  September  1972 
a  puaping,  b  recently  pumped,  e  estiaated, 
n  nearby  puaping  well 


h  tape  neasureaent,  j  lowest  water  level  recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  124 
WELL  NAME  :  Coquf  No.  2 
LATITUDE  :  17°58'22" 
DIAMETER  :  16-12  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  26  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°13'48" 
DEPTH  :  118  feet 


YEAR 


MONTHS 
JAN  FEB         MAR         APR         MAY  JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
REMARKS 


38.42 


38.14     38.22 


23.09 


a  a 

38.76  38.10 

a  a  a  a  a 

44.16     39.55     38.88     38.35 

a  a  a  a 

38.87     44.15  49.20     53.70 

aaaa  a  a  a  a 

39.08     40.30     39.10     39.75  40.10     39.03     38.24     40.01 

aaaaaaaa 
36.62     38.65     38.30     38.48     21.45     27.72 


34.91 
a 
16.44 


54.70  24.32  21.55   19.82 
aaaa 
24.45 
a 
11.85 


13 

54 

28 

00 

29 

a 
90 

23 

14 

39.83 
a 
30.50 


16.68 

i 

9.25 


19.20 

a 
33.30 

a 
21.30 

a 
38.27 

a 
11.82 


38.47  38.93  37.91   18.00 
a     a     a     a     a     a 

27.99  38.31  38.54  34.06  41.55  19.01 
a      a      a      a      a 

19.88  39.18  39.22  36.30  35.24 
a     a     a     a     a     a     a 

18.16   19.63  36.43  42.75  44.73  29.29  17.68  15.61 

a      a      a      a      a      a      a 

14.02  32.37  33.47   38.70  45.63  37.54 


21.60  39.57  37.01 
Well  discontinued,  April.  1985. 


33.96   13.24  39.00  22.42 


25.10  23.01   30.13  29.14  27.46  24.99 


19.81  22.50  20.55  31.92 


39.34  20.05 


14.49 
a 
13.35 


13.99 

i 
11.41 


31.88 
a 
13.22 


20.65 
a 
12.80 


10.31   10.04 


LOCAL  NUMBER  :  319 
WELL  NAME  :  Jobos  No.  15 
LATITUDE  :  H'WOI" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  15  feet 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66°16'49" 
OEPTH  :  115  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 


9.80 


7.23 


a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  8 
WELL  NAME  :  Salinas  No.  1 
LATITUDE  :  17°58'51" 
DIAMETER  :  16-13  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  29  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66'17'46" 
DEPTH  :  125  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV    DEC 


1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 


21.15     19.70     20.95     21.91 


13.74 
12.47 

i 

15.13 


13.41      14.84     16.20 


20.66 
13.99 


21.19     20.25     20.87 


21.45 
12.93 


16.46 


14.12 
a 
16.85 


14.98     14.98     16.60     16.10 


19.70     21.36 


26.48 
a 
25.11 


32.72 


31.77 


22.14 
26.67 
31.03 

30.51 

i 
39.80 

a 
37.10 

a 
36.72 

a 
27.90 


36.88 

a 
28.03 

a 
26.26 

a 
27.29 


26.56 

25.12 
a 
24.78 

30.50 

29.60 
a 
29.26 

19.27 

20.34 

31.78 

a 
25.20 

a 
42.15 

a 
36.48 

a 
31.78 

a 
33.84 

22.72 

a 
27.72 

a 
36.78 

a 
21.77 


17.71 

18.91 
a 
28.21 

26.19 

22.41 

a 
31.55 

21.36 


27.39 

36.43 
a 
27.63 

a 

48.13 

a 
32.48 

a 
29.50 

a 
33.37 

a 
29.61 

a 
28.52 

a 
27.10 

a 
25.27 


17.48 

19.85 
a 

28.58 
a 

25.96 

23.48 
a 
31.91 

31.89 

21.59 

17.20 

20.31 

33.74 
28.37 


18.75 
24.00 


17.63 


28.06 


16.29 

16.10 
a 
19.76 

23.15 


18.26     16.09 


19.22 
a 
20.98 

24.14 


16.46 
a 

17.39 

25.68 


19.19 

15.03 

a 
14.76 

i 
18.50 

a 
20.62 

a 
23.41 


28.69     29.66     29.51     28.09     27.08     27.53 


27.31 

23.63 
a 
33.27 

30.17 

21.54 

14.56 

22.92 

27.39 

35.71 


25.31 

25.44 
a 
31.60 

27.20 


26.91 


36.46 


26.83 
28.02 


32.45     32.23 


26.84 
36.33 
31.85 


19.85 
16.22 
26.05 
34.75 
32.44 

a 
33.30 


28.12 
20.24 
17.10 
26.06 
28.48 

37.82 


27.04 
a 

30.12 
a 

32.43 

27.87 

18.89 
a 
22.10 


31.02 


29.68 


22.08 
a 

30.90 
a 

31.25 


20.22      19.76 

a  a 

14.83     11.95 
a 
12.29     13.01 

a  a 

15.97     15.90 

a  a 

20.37     19.21 

a 
20.89     26.10 

a 
26.23 


30.96     31.93 

a  a 

31.23     31.17 


21.18 


17.32 


21 

78 

17.41  21 

a 
37.30 

40 

29 

17 

26.95 

29 

24 

37 

74 

37.04  42 

95 

a 

a 

28 

99 

28.98  29 

82 

a  a 

36.52     35.13 

a 
51.44 

a  a 

28.75     28.36 

a  a 

29.24     33.44 
a 
32.83 

a  a 

30.80     27.50 

a  a 

28.92     25.45 

a  a 

27.07     36.55 


35.38     37.82     35.57     41.09     47.54 
a  a  a  a  a 

48.50     48.70     49.38     48.65     35.77 


27.36     26.00     27.32 


22.12 


25.88     29.51     35.02     32.34     35.87 


29.00     30.60     29.45     30.63     32.53 


26.20     31.22     27.16     29.19     27.92 


26.45     26.69     24.50     24.58     28.15 


22.65     32.73     27.52     27.28     23.42 


26.31  27.77 
a  a 

22.50  24.50 
a  a 

31.14  32.15 
a 

25.41  28.99 
a  a 

31.87  32.68 
a  a 

21.60  25.85 
a  a 

21.42  21.15 


REMARKS:  Well  discontinued,  April  1985. 
a  puaping,  b  recently  pumped,  e  estimated, 
n  nearby  pumping  well 


h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  17. — Ground-water  levels  at  Salinas,  local  number  8. 
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LOCAL  NUMBER  :  9 
WELL  NAME  :  Salinas  Old  Well 
LATITUDE  :  17 "58' 50" 
DIAMETER  :  6  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  28  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°17'46" 
DEPTH  :  87  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1959 

21.13 

19.17 

20.22 

19.97 

1960 

21.02 

19.51 

20.77 

21.56 

20.66 

21.07 

20.29 

20.87 

14.58 

14.66 

14.50 

11.72 

1961 

13.39 

13.10 

14.22 

15.73 

15.98 

17.17 

16.95 

18.94 

16.75 

15.56 

14.22 

12.97 

1962 

14.43 

14.37 

15.65 

15.25 

17.20 

16.46 

17.70 

18.87 

16.29 

18.12 

14.88 

14.48 

1963 

13.93 

15.68 

16.40 

16.40 

17.48 

16.71 

18.40 

19.28 

18.08 

19.33 

19.12 

18.94 

1964 

18.41 

20.04 

19.90 

20.60 

22.10 

23.23 

23.73 

24.75 

25.80 

22.49 

21.63 

23.92 

1965 

25.87 

25.90 

27.43 

27.89 

28.08 

29.02 

28.94 

26.51 

26.50 

26.24 

25.76 

1966 

24.72 

25.20 

24.53 

24.47 

24.51 

23.74 

23.73 

23.61 

26.19 

21.66 

19.56 

20.16 

1967 

22.47 

22.81 

Reaark:  Affected  by  nearby  pumping.  Well  discontinued,  March  1967. 

a  pumping,  b  recently  puaped,  e  estinated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 


72 


LOCAL  NUMBER  :  321 
WELL  NAME  :  Jobos  No.  23 
LATITUDE  :  17"58'24" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66'17'58" 
DEPTH  :  122  feet 


10  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 


4.72 


4.95 


LOCAL  NUMBER  :  322 
WELL  NAME  :  Jobos  No.  24 
LATITUDE  :  17'58'23" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL; 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66°18'22" 
DEPTH  :  112  feet 


12  feet 


YEAR 

JAN 

FEB    MAR    APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

11.90 

1967 

11.31 

1968 

12.00 

1969 

12.67 

1970 

1971 

9.60 

1972 

Well  destroyed. 

Reaark:  Well  destroyed  02/1972 

a  puuping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  puuping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  320 
WELL  NAME  :  Jobos  No.  20 
LATITUDE  :  17°58'06" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Luce  and  Co.,  USGS 
LONGITUDE  :  66°17'23" 
DEPTH  :  120  feet 


7  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 


0.93 


2.30 


LOCAL  NUMBER  :  87 
WELL  NAME  :  Alomar  No.  1 
LATITUDE  :  17°58'29" 
DIAMETER  :   20  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  39  feet 
OWNER  :  Francisco  Alomar 
LONGITUDE  :  66°23'22" 
DEPTH  :  112  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 


45.15 
35.90 

11.32 
25.40 
38.87 
44.82 
34.24 
36.10 
41.33 
41.40 
35.94 
22.80 
36.96 
25.72 
34.25 
27.73 
23.88 


44.40 

36.65 

j 
19.72 

12.31 

28.61 

38.25 

44.91 

34.29 

36.20 

42.00 

41.30 

36.61 

23.40 

36.61 

24.96 

34.38 

28.57 

23.74 


34.00  37.55  39.85  41.40  43.15  43.95  45.05  43.15  43.70 

45.30  46.90  47.50  47.20  47.47  46.89  45.97  43.78  42.60  36.15 

33.00  35.20  33.60  23.15  24.75  22.90  26.10  26.50  19.84 

j  J             J                           J             j 

21.54  24.40  27.11  22.50  22.40  21.60  12.65  14.85  10.60 

12.65  14.70  15.05  20.74  21.52  23.50  24.90  23.30  23.84 

28.80  29.06  31.01  32.79  36.25  37.80  38.70  38.80  39.70 

40.39  41.39  42.38  43.50  44.99  45.25  45.24  45.25  42.87  43.91 
42.85  44.77  46.62  47.92  49.04  43.45  42.70  35.45  32.82 
33.71  34.82  36.72  39.44  40.30  40.73  42.44  38.70  38.30  37.60 
37.02  36.25  37.98  40.02  50.24  50.83  43.28  41.70  37.65  40.30 
41.90  43.20  44.78  44.61  46.20  46.40  45.92  44.89  44.10  41.10 

41.40  40.28  40.04  40.87  41.28  43.74  45.55  44.49  36.40  37.23 
38.00  37.98  38.01  33.85  32.40  34.02  25.35  20.67  21.48  22.07 
25.20  26.45  28.03  28.12  31.02  32.61  34.48  34.80  35.88  36.99 
36.70  37.60  36.91  30.62  29.85  30.63  30.21  28.13  25.98  26.64 
26.87  28.99  30.29  26.49  27.35  28.77  29.59  31.74  33.25  33.28 
34.17  32.58  29.87  28.40  28.59  27.50  27.76  27.77  26.94  27.29 
30.30  30.58  31.63  31.59  31.55  32.90  32.66  28.39  26.28  22.99 
24.92  25.69  24.63  24.83  25.05  25.22  24.72 

pumped,   e  estimated,  h  tape  measurement,    j    lowest  water 


a  pumping,    b  recently 
n   nearby   pumping  well 


level   recorded, 
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Figure   1  8. — Ground-water  levels  at  Alomar  Number  1, 
local  number  87. 
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LOCAL  NUHBER  :  10 
WELL  NAME  :  Santa  Isabel  No. 
LATITUDE  :  17*58'23" 
DIAMETER  :  13  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  36  feet 
1  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°24'18" 
DEPTH  :  202  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 


30.30 

7.85 
a 

12.95 
a 

10.90 


26.34 
8.15 

11.73 
9.41 


19.55 


29.20 


25.60 
25.68 


11.29     13.47 


18.24     16.78 


16.39 
11.38 
15.67 


35.89     37.19 


17.21 
14.75 
22.08 
37.33 


22.8 

i 
12.35 

15.18 
< 

15.96 
c 

25.90 
i 

40.09 


31.51     32.41     32.63     34.89     35.09 


23.82 
a 
23.3 

11.67 

15.49 

14.75 

23.19 
a 
38.63 

29.98 


23.62 
21.10 
13.70 
16.35 


18.87 


24.62     28.35 


24.95     15.2 


30.42 
10.93 


13.70 
a 
31.04 

12.88 


29.70 
5.92 


19.25 
18.58 


18.23     15.35     11.20     12.34 


17.27     21.71 


27.91 

i 
38.59 

30.93 


29.94 
36.51 
31.01 


17.48 

11.71 

30.75 
a 
36.22 

a 
40.01 


17.97 

12.79 

28.41 
a 
37.21 

36.89 


31.46     31.58     32.53     35.63     36.26     40.16     48.80     44.10     45.02     45.81 


48.64     47.76     45.30     46.91      47.57     47.76     47.04 


39.36 

14.06 
26.90 


25.25     23.70     22.41 


32.24 
25.64 


28.75 


48 

39 

50 

91 

27 

97 
a 

27 

72 

27 

86 

24 

52 

18 

75 

22 

59 

50.34 


21.95 


11.90 
a 

15.08 
a 

31.33 

33.48 

33.58 
a 

46.36 
a 

46.32 


25.30     23.95 


11.99 

12.24 
a 
32.16 

34.39 
a 

45.48 
a 

40.52 

17.69 
13.29 

23.37 


29.58 


51.14 
a 
51.59 

43.02 

a 
44.99     42.15 


25.02 

40.98 

25.45     22.38 


42.95 
38.52 


27.86 


55.10 


44.53 


55.34     55.25 

a  a 

48.24  47.49 


50.20  51.28 

a  a 

47.41      40.64     41.35 


26.15 
38.25 
26.98 
pumped 


39.79  39.68  41.89  40.78  36.25  29.43  46.84  43.20  43.60 

a      a  a      a      a 

36.52  35.13        37.82  35.57  41.09 


24.00 
31.80  29.90  37.16  30.02   36.20 
40.17        30.50  30.25  30.10 
26.64  26.31   25.41   28.87  26.63 
e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 


28.64   23. U 


a  pumping,  b  recently 
n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  11  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  36  feet 

WELL  NAME  :  Santa  Isabel  No.  2  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LATITUDE  :  17*58*23"  LONGITUDE  :  66°24'17" 

DIAMETER  :  13  inches  DEPTH  :  150  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1958 

19.1 

13.74 

1959 

19.35 

25.8 

24.98 

29.37 

24.62 

25.30 

27.38 

27.95 

27.98 

1960 

28.92 

a 

31.00 

27.13 

a 
28.50 

21.78 

21.71 

a 
25.5 

22.39 

13.09 

a 
16.03 

a 
15.63 

a 
10.14 

1961 

7.88 

a 
11.93 

8.88 

10.30 

10.04 

a 
15.24 

a 
16.77 

15.50 

15.44 

12.75 

9.11 

9.72 

1962 

10.42 

a 
15.42 

13.27 

14.31 

a 
19.75 

a 
18.15 

a 
21.20 

a 
21.60 

15.92 

15.47 

9.50 

9.68 

1963 

8.72 

9.82 

a 
15.20 

b 
12.79 

13.72 

a 

16.70 

14.28 

16.35 

16.31 

a 
15.97 

12.28 

a 
21.08 

1964 

12.23 

14.12 

a 

14.82 

a 
21.88 

20.40 

a 

25.02 

25.41 

26.94 

a 
30.65 

27.68 

28.94 

1965 

a 
32.14 

33.66 

a 
39.04 

35.64 

34.03 

33.94 

a 

36.82 

33.03 

33.27 

a 
39.08 

1966 

29.10 

29.12 

29.65 

32.95 

33.49 

33.40 

33.61 

35.08 

39.11 

36.69 

33.99 

31.58 

REMARKS:  Well  discontinued,  December  1966. 


LOCAL  NUMBER  :  324 
WELL  NAME  :  Juana  Diaz  No.  1 
LATITUDE  :  17°58'43" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   3  feet 
OWNER  :  Sucesion  Serralles,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°32'39" 
DEPTH  :  80  feet 


YEAR 


1966 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


3.10 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


LOCAL  NUMBER  :  323 
WELL  NAME  :  Juana  Diaz  No.  2 
LATITUDE  :  17°58'59" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   8  feet 
OWNER  :  Sucesion  Serralles 
LONGITUDE  :  66"32'36" 
DEPTH  :  61  feet 


YEAR 


1966 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


2.35 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement ,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  15 
WELL  NAME  :  Pitahaya  No.  1 
LATITUDE  :  17°59'44" 
DIAMETER  :  12  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  130  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°03'36" 
DEPTH  :  181  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

20.69 

18.38 

21.52 

20.37 

1960 

24.33 

28.57 

25.55 

27.90 

24.16 

9.28 

10.53 

11.06 

8.41 

9.19 

12.32 

7.96 

1961 

12.72 

19.51 

23.90 

24.93 

19.37 

24.02 

9.10 

18.66 

9.31 

8.91 

9.24 

11.37 

1962 

10.64 

19.49 

24.75 

25.75 

26.11 

25.67 

12.84 

14.98 

9.75 

10.75 

10.48 

21.04 

1963 

23.70 

25.93 

27.79 

26.95 

29.94 

25.31 

25.26 

8.85 

21.29 

24.75 

22.05 

1964 

29.78 

26.80 

23.65 

17.90 

26.45 

30.84 

1965 

33.85 

34.80 

33.75 

35.40 

35.50 

34.60 

18.20 

10.30 

20.85 

22.30 

23.25 

1966 

25.75 

29.15 

30.50 

31.40 

24.80 

23.30 

22.90 

26.30 

1967 

30.50 

31.30 

31.75 

32.65 

34.35 

34.25 

34.90 

37.20 

38.40 

38.85 

37.20 

1968 

41.10 

42.30 

43.90 

42.94 

16.80 

15.50 

28.55 

30.90 

24.70 

1969 

28.20 

31.10 

31.10 

29.80 

30.10 

12.40 

10.50 

11.50 

12.65 

16.30 

16.80 

12.50 

1970 

20.50 

21.25 

24.80 

26.00 

27.10 

27.60 

11.25 

14.50 

10.70 

12.20 

9.75 

1971 

9.50 

11.90 

14.20 

19.05 

17.10 

19.50 

20.60 

12.20 

11.70 

12.84 

19.30 

1972 

21.50 

22.95 

23.65 

24.60 

24.79 

24.44 

24.53 

24.78 

8.12 

1973 

25.90 

25.97 

24.79 

23.49 

21.09 

9.53 

8.98 

11.90 

15.40 

1974 

18.07 

20.12 

22.51 

24.06 

24.91 

25.76 

26.  OC 

26.23 

10.02 

10.78 

8.42 

9.42 

1975 

11.10 

12.93 

16.69 

18.91 

20.72 

24.41 

25.58 

28.65 

25.80 

8.91 

10.14 

10.36 

1976 

10.75 

10.74 

13.79 

17.10 

13.80 

13.39 

21.81 

20.06 

20.35 

17.50 

e 
12.20 

e 
14.50 

1977 

21.52 

23.53 

23.19 

27.88 

28.65 

27.67 

29.47 

29.60 

13.20 

10.18 

9.46 

8.61 

1978 

10.20 

11.00 

12.12 

14.82 

17.19 

11.77 

16.82 

20.33 

20.85 

12.40 

8.05 

10.00 

1979 

12.45 

18.11 

21.35 

23.71 

23.88 

10.43 

8.52 

9.12 

7.69 

7.62 

8.25 

9.15 

1980 

10.31 

12.80 

17.97 

19.38 

20.03 

12.25 

12.67 

21.11 

22.01 

20.90 

20.80 

21.56 

1981 

17.98 

e 
19.40 

24.34 

25.31 

e 
24.29 

11.18 

8.66 

10.67 

12.51 

17.06 

18.95 

19.47 

1982 

15.22 

15.19 

19.41 

23.14 

23.49 

16.55 

19.83 

11.81 

12.14 

10.94 

11.62 

14.75 

1983 

17.67 

20.96 

24.60 

27.38 

19.48 

17.82 

10.14 

11.08 

11.86 

14.09 

15.21 

16.52 

1984 

18.32 

19.19 

20.72 

22.35 

25.18 

19.27 

21.97 

27.45 

27.45 

9.39 

9.08 

9.92 

1985 

•     10.96 

12.74 

12.69 

16.50 

19.09 

11.80 

REMARKS:  Well  discontinued,  July  1985. 
a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated, 
n  nearby  pumping  well 


h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure   19. — Ground-water  levels  at  Pitahaya  Number  1, 
local  number  15. 
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LOCAL  NUMBER  :  81 
WELL  NAME  :  Sabater  Test 
LATITUDE  :  17'59'09" 
DIAMETER  :  16.0  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Ramon  Gonzalez 
LONGITUDE  :  66°14'31" 
DEPTH  :  91  feet 


72  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP    OCT 


NOV 


DEC 


1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


25.08 
27.65  25.32  24.30  23.51  23.29  23.54 


24.60  24.28  24.61   24.29  28.52 


36.98  39.33 

47.75  49.05  50.40  50.75  47.90  48.05  47.35  46.20  44.55  43.95 

40.70  37.55  37.75  38.80  42.15  41.30  40.00  36.55  36.30  32.70  28.60  30.75 

33.05  35.45  35.95  52.55  51.75  52.95 

54.20  55.25  55.50  56.45  58.25  58.10  58.50  58.40  56.50  55.25  53.35  53.65 

54.55  55.20  54.75  53.95  53.80  51.50  47.50  47.50  46.75  45.55 

33.80  33.70  36.90  40.10  40.80  38.40  36.45  32.00  30.70 


LOCAL  NUMBER  :  333 
WELL  NAME  :  Juana  Diaz  No.  5 
LATITUDE  :  17*59'35" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  17  feet 
OWNER  :  P.R.  Land  Authority,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66'30'31" 
DEPTH  :  90  feet 


MONTHS 
JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP 


YEAR 


OCT 


NOV    DEC 


1966 


7.20 


LOCAL  NUMBER  :  332 
WELL  NAME  :  Juana  Diaz  No.  6 
LATITUDE  :  17°59'41" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  15  feet 
OWNER  :  P.R.  Land  Authority.  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°30'15" 
DEPTH  :  80  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

5.20 

1967 

1968 

1969 

1970 

4.46 

1971 

2.46 

1972 

3.59 

a  pumping,  b  recently  puaped,  e  estimated,  h  tape  measurement ,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 


80 


LOCAL  NUMBER  :  334 
WELL  NAME  :  Juana  Diaz  No.  4 
LATITUDE  :  17*59,10" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   7  feet 
OWNER  :  Sucesio'n  Serralles,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°31'35* 
DEPTH  :   70  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

3.30 

1967 

1968 

4.91 

LOCAL  NUMBER  :  335 
WELL  NAME  :  Juana  Dfaz  No.  3 
LATITUDE  :  17°59'02" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  8  feet 
OWNER  :  Sucesio'n  Serralles,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°32'02" 
DEPTH  :  80  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

2.80 

1967 

1968 

4.05 

1969 

1970 

3.46 

1971 

3.50 

1972 

2.75 

LOCAL  NUMBER  :  141  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  24  feet 

WELL  NAME  :  Restaurada  No.  8A   OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LATITUDE  :  17°59'50*  LONGITUDE  :  66°35'42" 

DIAMETER  :  10-16  inches        DEPTH  :  165  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1981 

28.58 

25.74 

26.00 

1982 

25.57 

24.49 

26.40 

23.95 

23.46 

27.77 

28.59 

28.42 

28.33 

22.80 

21.80 

1983 

20.33 

24.27 

24.72 

24.50 

21.01 

20.58 

19.18 

18.06 

17.68 

18.71 

18.33 

18.44 

1984 

18.76 

17.69 

18.51 

18.87 

21.11 

20.10 

19.77 

20.37 

20.22 

17.27 

17.04 

15.43 

1985 

16.52 

16.72 

18.15 

20.64 

20.84 

18.23 

17.45 

18.78 

18.80 

a  puaping,  b  recently  pumped,  e  estiaated,  h  tape  measurement .  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  puaping  well 
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WELLS  IN  THE 
SOUTH  COAST  PROVINCE 

Tall«bo»-Qu»y«nilla-Yauco-Guanica 


LOCAL  NUMBER  :  24  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  24. B  feet 

WELL  NAME  :  Tallaboa  Valley  4.  OWNER  :  P.R.  Water  Resources  Authority 

LATITUDE  :  18°00'51"  LONGITUDE  :  66°43'55" 

DIAMETER  :  12  inches  DEPTH  :  73  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

4.89 

a 
35.20 

6.66 

a 
16.80 

a 
12.20 

a 
10.90 

a 
6.40 

a 
5.40 

2.24 

a 

8.34 

a 
10.47 

1960 

a 
12.20 

a 
10.40 

7.63 

5.88 

4.73 

a 
11.54 

a 
8.23 

3.56 

a 
10.08 

a 
9.83 

3.75 

4.59 

1961 

4.79 

a 

10.46 

a 
9.13 

2.92 

a 
11.60 

5.31 

a 
10.84 

a 
11.74 

a 
11.00 

a 
9.25 

a 

9.63 

a 
10.35 

1962 
1963 

a 
8.40 

6.51 

a 

12.48 
a 
8.76 

a 
10.65 

a 
26.39 

2.75 
14.90 

a 
11.04 

b 
5.54 

a 
11.90 

5.74 

a 
11.63 

7.32 

a 
7.48 

9.27 

a 
12.63 

7.14 

a 
16.22 

7.18 

a 
12.28 
b 
9.42 

a 
8.65 

9.24 

1964 

9.76 

9.46 

9.56 

a 
18.80 

a 
16.10 

a 
15.30 

11.58 

11.60 

11.15 

a 
13.10 

11.70 

1965 

a 
24.00 

a 
19.10 

19.51 

a 
45.00 

17.08 

8.49 

9.93 

6.07 

6.55 

10.43 

6.89 

1966 

10.75 

8.73 

9.95 

11.63 

12.31 

11.41 

9.27 

1967 

8.03 

10.28 

12.41 

17.81 

18.20 

9.04 

8.99 

9.15 

9.00 

1968 

9.42 

10.76 

11.58 

13.83 

12.58 

9.30 

8.06 

REMARKS:  Well  discontinued.  September  1968. 

a  pueping,  b  recently  puaped,  e  estimated,  h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  puaping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  25  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  26  feet 

WELL  NAME  :  Tallaboa  Valley  5.  OWNER  :  P.R.  Water  Resources  Authority 

LATITUDE  :  lB'OOMS"  LONGITUDE  :  66°43'52" 

DIAMETER  :  12  inches  DEPTH  :  105  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

6.84 

a 
51.40 

a 

59.50 

10.96 

10.80 

a 
75.90 

1960 

a 
24.80 

a 

30.80 

15.10 

15.38 

a 
23.60 

a 
22.30 

a 

22.90 

a 

21.50 

a 

21.85 

a 
22.30 

a 
22.09 

a 
22.60 

1961 

a 
22.40 

a 
18.96 

11.80 

10.62 

a 
18.97 

12.58 

12.89 

12.81 

12.23 

11.02 

11.39 

12.03 

1962 

10.03 

10.63 

a 

11.73 

11.37 

a 
11.27 

a 
11.88 

a 
12.46 

a 
11.84 

12.12 

13.78 

12.95 

11.07 

1963 

12.51 

11.99 

19.50 

19.75 

12.63 

12.46 

a 
11.72 

11.88 

9.62 

9.98 

11.90 

11.94 

1964 

13.67 

13.52 

13.60 

16.79 

12.10 

17.33 

16.70 

3 
30.57 

18.44 

a 
21.30 

11.73 

1965 

17.24 

18.76 

23.88 

28.43 

20.25 

11.42 

12.99 

9.12 

9.69 

9.56 

9.57 

1966 

7.64 

11.27 

11.85 

13.31 

14.64 

15.90 

16.05 

10.97 

11.20 

14.07 

9.52 

1967 

11.21 

14.40 

15.96 

17.27 

17.81 

23.63 

23.03 

23.48 

11.50 

11.80 

11.53 

10.85 

1968 

11.74 

13.66 

14.85 

19.10 

16.27 

12.64 

12.49 

11.39 

11.65 

11.02 

1969 

11.10 

12.00 

14.72 

1970 

23.70 

12.54 

13.88 

12.38 

1971 

14.15 

14.63 

15.56 

15.38 

14.80 

19.90 

15.87 

15.42 

18.14 

1972 

16.11 

16.00 

14.60 

15.30 

24.61 

15.77 

16.39 

REMARKS:  Well  discontinued,  November  1972. 
a  pumping,  b  recently  puaped,  e  estimated, 
n  nearby  pumping  well 


h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  342 
WELL  NAME  :  Tallaboa  8 
LATITUDE  :  18°00'04" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   8  feet 
OWNER  :  J.L.  Valdivieso,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°43'39" 
DEPTH  :  115  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

1.60 

2.50 

1967 

1968 

1.00 

1.00 

1969 

0.79 

LOCAL  NUMBER  :  345 
WELL  NAME  :  Tallaboa  3 
LATITUDE  :  18°00'20" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  19  feet 
OWNER  :  J.L.  Valdivieso,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66043'52" 
DEPTH  :  95  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 
1968 


8.16 
6.15 


6.10 


9.15 


3.47 


8.00 


LOCAL  NUMBER  :  343 
WELL  NAME  :  Tallaboa  1 
LATITUDE  :  18°00'23" 
DIAMETER  :    3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  18  feet 
OWNER  :  J.L.  Valdivieso,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°43'43" 
DEPTH  :  90  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 


5.00 


2.90 


0.98   4.50 


LOCAL  NUM8ER  :  344 
WELL  NAME  :  Tallaboa  6 
LATITUDE  :  18°00'30" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  22  feet 
OWNER  :  J.L.  Valdivieso,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°43'42" 
DEPTH  :  82  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


8.07 

7.54 
9.88 


5.85 


6.18 


4.25 


6.55 


7.55 


a  puap 
n  near 


nq,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
by  pumping  wel 1 
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LOCAL  NUMBER  :  348 
WELL  NAME  :  Tallaboa  9 
LATITUDE  :  18°00'32" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  26  feet 

OWNER  :  P.R.  Department  of  Public  Works,  U.S.G.S. 

LONGITUDE  :  66°44'10" 

DEPTH  :  57  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966  : 

1967  : 

2.35 

1968  : 

12.43 

1969  : 

11.45 

1970  : 

15.20 

13.43 


12.70 


4.80 


9.46 


LOCAL  NUMBER  :  347 
WELL  NAME  :  Tallaboa  4 
LATITUDE  :  18°00'11" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  13  feet 
OWNER  :  J.L.  Valdivieso,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°44'02" 
DEPTH  :  112  feet 


YEAR  : 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966  : 

1967  ! 

1968  : 

2.65 

1969  : 

2.70 

5.30 


3.00 


LOCAL  NUMBER  :  346 
WELL  NAME  :  Tallaboa  7 
LATITUDE  :  18°00'40" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  26  feet 
OWNER  :  J.L.  Valdivieso,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°44'00u 
DEPTH  :  120  feet 


YEAR  :   JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 


18.20 


11.50 


11.85 


LOCAL  NUMBER  :  349 
WELL  NAME  :  Tallaboa  5 
LATITUDE  :  18°00'03" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL;   9  feet 
OWNER  :  Union  Carbide,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°44'17" 
DEPTH  :  105  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966  : 

1967  : 

5.15 

1968  : 

3.65 

1969  : 

3.39 

3.50 


3.67 


4.75 


5.20 


a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  75  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  U.6  feet 

WELL  NAME  :  Guayanilla  St.Pl.l  OWNER  :  P.R.  Water  Resources  Authority 

LATITUDE  :  18°01'43"  LONGITUDE  :  66°45'09" 

DIAMETER  :   5.0  inches  DEPTH  :  38  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1958 

9.71 

9.29 

9.31 

9.32 

9.43 

1959 

9.54 

10.02 

10.01 

10.14 

9.78 

9.84 

9.37 

9.42 

1960 

9.74 

9.11 

9.29 

1961 

9.43 

9.49 

9.65 

10.06 

10.29 

10.30 

10.20 

9.76 

9.70 

9.15 

9.34 

1962 

9.29 

9.57 

9.93 

10.20 

9.87 

9.88 

9.93 

9.93 

9.56 

9.47 

9.27 

9.54 

1963 

9.58 

9.79 

10.13 

10.12 

9.84 

10.02 

9.87 

10.24 

10.20 

9.15 

9.07 

9.37 

1964 

9.65 

9.70 

9.89 

10.00 

10.32 

10.23 

9.88 

9.98 

9.88 

9.63 

9.99 

1965 

10.43 

10.54 

10.72 

10.82 

10.68 

10.39 

10.44 

10.20 

10.01 

1966 

10.11 

10.14 

10.48 

10.59 

10.73 

10.32 

10.40 

10.60 

10.44 

10.87 

9.82 

1967 

10.11 

10.23 

10.53 

10.50 

10.72 

10.73 

10.48 

10.36 

10.02 

9.98 

8.68 

9.96 

1968 

10.09 

10.36 

10.51 

10.74 

10.87 

10.50 

9.99 

9.93 

9.94 

9.99 

1969 

10.10 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement ,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 


1958 


1960 


1962 


1964 


1966 


1968 


1970 


YEARS 

Figure  20. — Ground-water  levels  at  Guayanilla  Steam  Plant  1, 
local  number  75. 
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LOCAL  NUMBER  :  350 
WELL  NAME  :  Guayanilla  6 
LATITUDE  :  18°00'35" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Mario  Mercado,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°45'57" 
DEPTH  :  90  feet 


3  feet 


YEAR  :   JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966  : 

1967  : 

1968  : 

2.53 

1969  : 

2.30 

1970  : 

Well  destroyed 

2.12 


1.75 


REMARK:  Well  found  destroyed  February,  1970. 


LOCAL  NUMBER  :  353 
WELL  NAME  :  Guayanilla  7 
LATITUDE  :  18°00'54" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  15  feet 
OWNER  :  Mario  Mercado,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66a45'58" 
DEPTH  :   75  feet 


YEAR 

JAN 

FEB    MAR    APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

9.40 

9.95 

1967 

1968 

11.96 

1969 

Well  destroyed. 

REMARK:  Well  found  destroyed  February,  1969. 


LOCAL  NUMBER  :  351 
WELL  NAME  :  Guayanilla  10 
LATITUDE  :  18°00'54" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Mario  Mercado,  USGS 
LONGITUDE  :  66°46'11" 
OEPTH  :  110  feet 


16  feet 


YEAR 

JAN 

FEB    MAR    APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

8.70 

8.05 

1967 

1968 

8.36 

1969 

Well  destroyed. 

REMARK:  Well  found  destroyed,  February  1969. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  352 
WELL  NAME  :  Guayanilla  5. 
LATITUOE  :  18°01'02" 
DIAMETER  :     5  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   7  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°47'24" 
DEPTH  :  57  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1961 

h 
3.41 

8.61 

9.85 

8.19 

9.76 

9.63 

9.40 

7.39 

3.86 

3.50 

3.71 

1962 

11.53 

13.12 

13.56 

17.38 

12.55 

9.63 

7.04 

6.16 

4.01 

5.95 

1963 

6.86 

9.96 

15.12 

12.77 

11.80 

3.66 

3.67 

3.36 

1964 

4.99 

10.96 

12.68 

17.31 

17.47 

16.97 

15.81 

1965 

15.98 

16.04 

6.45 

5.32 

7.72 

6.02 

4.94 

1966 

4.80 

9.26 

13.70 

14.45 

15.30 

14.40 

14.65 

11.80 

9.80 

6.87 

6.39 

1967 

7.52 

12.18 

15.88 

16.17 

16.40 

16.25 

16.30 

14.95 

13.90 

13.10 

7.45 

7.65 

1968 

7.15 

1.45 

1.50 

10.50 

10.70 

9.00 

1.52 

1.42 

REMARKS:  Station  discontinued,  September  1968,  affected  by  nearby  pulping. 


LOCAL  NUMBER  :  358 
WELL  NAME  :  Guayanilla  13 
LATITUDE  :  18°00'29" 
DIAMETER  :     3   inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  14  feet 
OWNER  :  Mario  Mercado,  USGS 
LONGITUDE  :  66°47'32" 
DEPTH  :  120  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

5.75 

2.40 

1967 

1968 

1969 

2.57 

1970 

4.99 

LOCAL  NUMBER  :  359 
WELL  NAME  :  Guayanilla  14 
LATITUDE  :  18°00'22" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  10  feet 
OWNER  :  Mario  Mercado,  USGS 
LONGITUDE  :  66°47'54" 
DEPTH  :  87  feet 


YEAR 

1966 
1967 
1968 
1969 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

4.10 

1.90 

2.70 

LOCAL  NUMBER  :  360 
WELL  NAME  :  Guayanilla  15 
LATITUDE  :  18*00'12- 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Mario  Mercado,  USGS 
LONGITUOE  :  66°47'55" 
DEPTH  :  197  feet 


8  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 


4.80 


4.95 


a  puaping,  b  recently  puaped,  e  estiaated,  h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  puaping  wel 1 


LOCAL  NUMBER  :  357 
WELL  NAME  :  Guayanilla  8 
LATITUDE  :  18°00'14" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Mario  Mercado,  USGS 
LONGITUDE  :  66°47'23u 
OEPTH  :  117  feet 


7  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

3.75 

4.15 

1967 

196B 

5.15 

1969 

9.88 

1970 

4.82 

1971 

5.14 

1972 

3.21 

LOCAL  NUMBER  :  354 
WELL  NAME  :  Guayanilla  11 
LATITUDE  :  18o00'31" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Mario  Mercado,  USGS 
LONGITUDE  :  66°47'01" 
OEPTH  :  107  feet 


5  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


MONTHS 
APR    MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 


2.85 


1.45 


LOCAL  NUMBER  :  356 
WELL  NAME  :  Guayanilla  9 
LATITUDE  :  18*00'23" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Mario  Mercado,  USGS 
LONGITUDE  :  66°47'10" 
DEPTH  :  67  feet 


5  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 


2.15 


2.00 


a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  131 
WELL  NAME  :  Yauco  1  or  UCC2 
LATITUDE  :  18°00'58" 
DIAMETER  :       Inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  66  feet 
OWNER  :  Union  Carbide  Corporation 
LONGITUOE  :  66°50'27" 
DEPTH  :  156  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1972 

30.01 

20.27 

27.34 

1973 

35.95 

36.61 

36.28 

37.33 

37.16 

37.45 

38.97 

38.40 

38.43 

1974 

38.23 

43.00 

44.95 

41.62 

43.76 

9.71 

6.73 

9.24 

1975 

14.33 

25.75 

34.88 

34.02 

38.40 

8.48 

9.32 

8.04 

1976 

11.96 

19.03 

18.70 

24.90 

33.83 

35.38 

34.93 

33.60 

21.56 

25.08 

1977 

27.60 

32.78 

38.50 

39.19 

38.71 

40.19 

38.58 

38.50 

38.48 

1978 

18.95 

23.82 

1979 

6.58 

14.19 

14.66 

15.60 

16.39 

0.46 

8.23 

8.40 

4.83 

5.90 

6.95 

1980 

7.71 

9.23 

11.40 

10.70 

12.35 

7.19 

11.12 

11.30 

13.84 

13.20 

12.77 

14.27 

1981 

15.91 

17.88 

19.26 

20.36 

21.56 

20.78 

21.59 

22.18 

13.23 

9.07 

9.77 

10.26 

1982 

10.00 

11.64 

12.60 

13.15 

11.96 

11.96 

12.48 

12.78 

13.68 

7.52 

7.24 

6.92 

1983 

7.50 

8.19 

7.18 

10.99 

5.35 

7.13 

7.72 

8.58 

9.22 

9.60 

9.14 

8.22 

1984 

8.08 

8.67 

9.72 

10.38 

11.59 

11.50 

12.24 

12.13 

12.18 

11.49 

5.48 

5.38 

REMARKS:  Well  discontinued,  December,  1984. 


LOCAL  NUMBER  :  355 
WELL  NAME  :  Guayanilla  12 
LATITUDE  :  18°00'38" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Mario  Mercado,  USGS 
LONGITUDE  :  66°47'02" 
DEPTH  :  109  feet 


9  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 


4.00 


3.05 


2.97 
6.19 
1.59 

7.05 


3.05 


a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  74 
WELL  NAME  :  Guayanilla 
LATITUDE  :  18o01'10" 
DIAMETER  :    16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  33.8  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°47'35" 
DEPTH  :  102  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196S 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
198.. 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 


15.24 


57.8 

a 
15.33 

a 
15.93 

a 
16.20 

a 
59.00 


15.43 
a 
50.36 

26.56 
a 

54.51 

a 
16.44 

a 
64.72 

a 
57.62 

a 
15.27 

a 
55.44 

a 
15.42 

a 
15.37 

a 
15.25 

a 
15.60 


a     a 
15.33  56.42  56 

a 
57.10        59 


a  a 
.74  54.28 

a  a 
.45  60.45 


15.06  14.92 

a     a     a 
54.2   55.05  55.95  13.58 

a  a     a 

57.57        56.37  55.29 

a  a  a 

60.50     53.42 


8.56 


15.0 


15.09     15.26     15.29 


16.90  28.17     30.34 

21.55     29.88 


15.40     59 
a  a 

58.47     58.36     58 

a  a 

58.73     58.22 
a 
59.70     59 
a  a 

48.58     49.00     55 
a 
49.40     49 


56.2 
a  a 

42     60.06 
a  a 

54     58.57 
a 
56.48 
a 
12 

a  a 

23     55.97 

a  a 

67     52.00 


a  a 

57.23     50.97 

a  a 

58.62     58.90 

a  a 

58.39     59.64 

a  a 

59.42     57.96 

a 
57.46 


59.17 

27.22 
i 

50.46 


50.61 


58.62     56.57 


58.60 
a 

56.72 
i 

54.90 


58.40 

c 

57.88 


53.40 

15.08 

a 
17.45 

a 
58.52 

a 
58.89 

a 
56.60 

a 

49.10 


49.85 


57.70       53.9 
a 
52.45     29.43 


60.74 


36.2 


62.13  35.04  67 
a 
55.11  57 


16.80 


52.05 


52 


57.19  20.98  56 
a     a 

56.18  60.21  57 
a     a 

15.48  16.49 


67.20 


73 


15.45  15.45  16 
a      a 

15.55  15.40  16 
a     a 

15.33  15.53  15 
a      a 

15.20  15.53 


,70  68.30 

a 
.39 

a 
53.26 

a     a 
.89  60.60 

a     a 
.52  63.00 

a      a 
.97  61.00 


a      a 
70  70.35 

a     a 
22     15.89 

a     a 
00  15.44 

a      a 
76  16.50 


56.76     49.15 
a 
56.58 
a 
31.2 

34.20 

58.20 


12.25 
9.60 

i 

15.1 

a 
15.52 

a 
52.50 

a 
51.62 


16.12 


15.5 


16.90 


56.00 


57.80 


44.99 


60.68     59.30     58.80     45.47 


56.4        26.7 


58.50 


60.55 

a  a 

59.80     68.50 

a 
62.34 

a  a 

61.35     62.00 

a  a 

69.90     65.90 
a 
16.20     64.50 

a  a 

56.69     58.54 

a  a 

15.61     15.47 

a  a 

15.39     15.34 

a  a 

20.55  57.45 


62.62 


90.50 


60.04 


57.78 


58.47 
56.72 


55.20 

a 
21.05 

a 
60.35 

a 
55.12 


53.70 

63.16 
a 

15.44 
a 

49.58 
a 

59.35 


54.11 
a 

55.34 
a 

16.44 
a 

50.67 


68.92     69.06     64.89 


15.80 


15.15 


57.15     55.63     54.46 


58.52 
a 

15.69 
a 

15.35 

18.40 


53.39 
a 
15.35 


15.57 


15.30 


15.22     15.87 


48.55     15.68 


a  a 

15.33     15.15 

a  a 

55.12     65.04 

a  a 

15.60     15.70 

a  a 

15.48     15.25 

a  a 

15.80     15.75 

a  a 

15.44     15.25 


REMARKS:  Well  discontinued,  April  1985. 
a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated, 
n  nearby  pumping  well 


h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  26 
WELL  NAME  :  Jauca  2 
LATITUDE  :  18°01 '52* 
DIAMETER  :  12-16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  250  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66"22'09u 
DEPTH  :  292  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960 

102.9 

101.2 

98.33 

97.20 

95.76 

94.35 

92.98 

92.06 

91.29 

90.57 

89.66 

87.85 

1961 

73.99 

69.91 

72.19 

74.09 

75.54 

76.64 

79.15 

78.56 

79.22 

79.58 

79.92 

80.33 

1962 

80.64 

80.90 

81.28 

81.47 

81.65 

81.76 

82.06 

82.20 

82.26 

82.28 

81.48 

1963 

79.43 

77.83 

77.64 

78.05 

78.50 

79.01 

79.51 

79.85 

80.28 

80.28 

80.45 

1964 

80.62 

80.87 

81.05 

81.10 

81.01 

81.02 

81.25 

81.39 

81.63 

81.69 

81.54 

78.00 

1965 

78.36 

79.12 

79.89 

80.36 

80.36 

79.74 

79.52 

79.45 

79.14 

78.71 

78.27 

77.66 

1966 

76.97 

76.06 

75.73 

77.28 

78.42 

79.24 

79.96 

80.44 

80.85 

81.13 

79.87 

80.41 

1967 

BO.  92 

81.29 

81.59 

81.91 

82.20 

82.46 

82.56 

REMARKS:  Well  discontinued,  October  1967. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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Figure  21. — Ground-water  levels  at  Jauca  2,  local  number  26. 
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LOCAL  NUMBER  :  28 
WELL  NAME  :  Guayanilla  5. 
LATITUDE  :  18°00'48" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  23.5  feet 
OWNER  :  Mario  Mercado,  USGS 
LONGITUDE  :  66°46'27" 
DEPTH  :  38  feet 


YEAR 

JAN 

FEB    MAR    APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

3.78 

2.35 

1967 

1968 

2.90 

1969 

Well  destroyed. 

REMARKS:  Well  found  destroyed  02/1969. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estiaated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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Figure   22. — Ground-water  levels  at  Guayanilla  5, 
local  number  28. 
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LOCAL   NUMBER   :   27 
WELL   NAME    :   Quebradas 
LATITUDE    :    18°0r50" 
DIAMETER   :    16-12   inches 


ELEVATION  ABOVE   MEAN   SEA   LEVEL:   59.4   feet 
OWNER   :   P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE    :    66°47'49" 
DEPTH   :    120   feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY  JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 


46.99 


33.14     37.10 


31.26 

29.52 

35.99 

l 

34.75 

36.36 

i 

34.01 


33.10 

i 

37.55 


37.75 
42.98 


39.79     41.52 


45.09 
41.44 


37.21      40.21 


41.53 

49.44 
a 
46.95 

a 
47.80 


47.29 
41.95 
36.27 
50.85 

46.03 

a 
52.97 

a 
51.55 


36.42     43.94     45.34 


37.16 
a 

36.69 
a 

48.72 
a 
42.06 

47.25 

a 
56.70 

a 
54.01 

a 
57.44 

a 
44.28 


29.08     38.45 
a 
38.78     33.83 

a 
45.92     48.62 


32.29 
30.28 
47.55 


53.70     52.53      44.36 


41.89 
a 

41.40 

a 
50.34 

50.27 

a 
41.49 

a 
38.10 

41.19 

a 
46.75 


40.95     41.31 


44.46     45.63     48.75     49.10 


47.52     48.54 


56.27 


55.51 


43.13 
a 

43.44 
a 

51.30 


32.72     34.13 


44.34     43.59 


36.74     36.88 


32.01     32.28 


51.36 
a 

58.15 
a 

43.59 
a 

37.65 

a 
45.52 

a 
52.17 

a 
35.10 

a 
46.65 

a 
37.88 

a 
37.10 


52.27 

56.25 
a 

71.88 
a 

50.57 
a 

35.91 

44.76 


52.90 
62.90 
68.35 

37.53 

62.50 


52.25     50.53 

50.21     51.88 

a  a 

47.76     40.68 

a  a 

52.91     53.12 

a  a 

61.03     62.50 

a 
45.84     41.74 

a 
41.62 

a 
51.26 

a 
48.28 

a 
75.10 

62.90     63.65 

a 
65.12 

a 
52.57 

a  a 

37.32     44.13 


51.70 
44.68 


26.82 

i 

33.66 

c 

38.48 

i 

47.75 
43.92 


40.57     40.66 


51.88 
a 
53.22 

49.27 
a 

41  .53 
a 
58.52 


50.57 
a 
49.51 


25.72 
27.97 
28.67 
40.24 
29.48 
29.94 
32.96 
41.47 
45.39 


29.71 

32.60 
a 
29.00 

29.11 

a 
33.38 


33.95 

27.75 

29.64 
a 
35.79 


40.93     30.62 


28.44 
a 

31.13 
a 

36.24 
a 

40.39 


43.11      4C.39 


37.35 


34.04 


60.58 


37.65 


42.68 


51.43     46.72 


61.70     51.06     61.70     49.02     58.00 


51.59 

63.86 

a 
68.67 

a 
53.36 

a 
49.95 

a 
56.46 


43.60     47.30 


48.04      52.32 


33.38     32.81     35.39 


37.75 
a 

46.39 
a 

42.04 

a 
37.59 

a 
36.35 


36.72 

< 

48.73 

c 

40.93 
32.54 
39.86 


61.85 

a  a 

48.41      55.16 

a  i 

46.13     38.11      32.42 

a  a 

35.80     37.67 

a  a 

47.29     47.77 

a  a 

38.43     40.62 


54.99 


51.06 
a 
54.13 


58.98     60.88 


38.72 


46.54 


30.69     28.70 
a  a 

37.44   42.60 


39.35 

i 

29.90 


41.57 
a 

45.93 
a 

40.37 
a 

31.15 


40.81      40.36 


56.56 
54.94 

a 

33.28 

a 

48.11 

a 
53.10 

a 
28.98 

a 
43.42 

a 
37.75 

a 
35.83 

a 
30.90 

a 
37.53 


54.56 

52.03 
a 

47.05 
a 

33.76 

40.13 
a 
45.62 


56.64 
a 

41.88 
a 

36.90 

39.83 


29.17     30.55 

a  a 

45.06     49.90 

a  a 

38.36     36.08 

a  a 

28.52      30.48 

a  a 

32.59     34.10 

a  a 

32.80     31.72 


REMARKS:  Well  discontinued. 
a  pumping,  b  recently  pumped, 
n  nearby  pumping  well 


e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  76 
WELL  NAME  :  Barinas  well 
LATITUDE  :  18°01'32" 
DIAMETER  :    20  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  A.  Zeno  and  R.  Gardo'n. 
LONGITUDE  :  66°50'24" 
DEPTH  :  112  feet 


75.1  feet 


YEAR 

1962 
1963 
1964 


MONTHS 

:   JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

6.72 

6.16 

6.45 

5.86 

6.64 

6.55 

7.35 

6.49 

7.53 

:   7.79 

25.02 

9.05 

8.04 

8.68 

7.72 

23.50 

4.55 

7.02 

5.06 

5.28 

6.37 

:   4.75 

23.55 

7.38 

8.15 

7.64 

8.98 

9.68 

10.75 

8.02 

7.11 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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Figure  23. — Ground-water  levels  at  Barinas, 
local  number  76. 


95 


LOCAL  NUMBER  :  1 32 
WELL  NAME  :  Yauco  2 
LATITUDE  :  18°01 "33" 
DIAMETER  :  10-20  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  75  feet 
OWNER  :  Pittsburgh  Plate  Glass 
LONGITUDE  :  66°50'33" 
DEPTH  :  190  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY          JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1972 

25.40 

27.80 

24.96 

23.74 

25.64 

1973 

28.50 

29.79 

30.86 

32.10 

29.63 

27.44 

31.22 

32.86 

29.55 

28.00 

29.84 

1974 

31.19 

32.93 

33.71 

35.28 

35.88 

31.66 

8.56 

12.89 

1975 

13.75 

24.40 

25.58 

25.19 

27.90 

29.00 

27.03 

25.20 

1976 

14.17 

15.72 

16.07 

14.34 

18.80 

24.39 

27.08 

26.81 

25.06 

16.91 

19.42 

1977 

e 
21.70 

e 
24.40 

e 
29.00 

30.47 

30.37 

31.52 

32.10 

31.44 

25.75 

25.47 

16.41 

15.18 

1978 

13.54 

15.11 

18.30 

19.71 

22.02 

25.73 

26.42 

27.35 

23.94 

23.37 

8.67 

9.17 

1979 
1980 

8.32 
4.73 

7.54 
4.94 

8.61 

8.74 

8.74 
9.81 

8.98 
11.93 

5.38 
8.35 

5.90 

e 
10.90 

5.69 

e 
12.40 

3.66 
13.22 

4.01 

e 
11.10 

4.15 

e 
9.70 

4.47 
e 
11.90 

1981 

e 
14.00 

e 
16.20 

19.03 

20.57 

20.49 

17.13 

18.00 

17.78 

12.80 

6.36 

6.60 

6.59 

1982 

7.63 

9.59 

11.98 

13.72 

13.66 

12.19 

12.67 

12.34 

12.56 

7.40 

6.80 

6.95 

1983 

8.47 

10.55 

20.39 

12.88 

7.76 

7.24 

8.01 

8.70 

8.84 

9.39 

8.16 

7.64 

1984 

:       7.96 

8.81 

12.19 

12.71 

12.95 

13.84 

14.26 

15.27 

14.83 

8.61 

7.56 

6.47 

1985 

:       6.98 

7.56 

7.77 

8.74 

9.08 

8.50 

9.02 

9.26 

LOCAL  NUMBER  :  134 
WELL  NAME  :  Yauco  4  or  UCC  1 
LATITUDE  :  18°01'20" 
DIAMETER  :    '      inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  87  feet 
OWNER  :  Union  Carbide  Corporation 
LONGITUDE  :  66°50'32" 
DEPTH  :  163  feet 


YEAR 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 


MONTHS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

25.26 

28.27 

23.42 

27.53 

32.10 

33.70 

32.05 

32.10 

31.40 

34.10 

33.14 

33.34 

32.46 

34.92 

36.69 

36.89 

37.84 

37.10 

23.56 

16.30 

14.70 

:     20.40 

20.70 

28.90 

25.35 

26.32 

8.57 

11.56 

10.01 

:      14.08 

18.79 

11.45 

19.97 

23.99 

28.65 

27.85 

20.65 

20.75 

21.83 

:     24.38 

21.05 

32.35 

35.42 

34.15 

25.18 

26.75 

24.69 

15.90 

17.74 

20.71 

20.80 

23.77 

26.15 

28.60 

29.78 

25.70 

26.95 

12.60 

13.65 

:      13.45 

13.08 

13.16 

13.82 

10.44 

7.90 

10.78 

10.13 

8.70 

8.79 

9.43 

:       9.90 

9.96 

10.13 

12.58 

14.59 

10.78 

13.30 

13.55 

16.31 

15.68 

13.23 

14.78 

:      15.67 

17.01 

18.80 

21.58 

21.97 

18.78 

20.14 

21.44 

10.94 

8.27 

10.81 

11.09 

:      11.23 

10.55 

11.52 

15.00 

13.74 

12.50 

14.78 

14.21 

14.96 

11.35 

10.98 

10.78 

11.18 

12.12 

13.40 

14.87 

10.92 

11.29 

10.77 

12.00 

11.05 

11.95 

12.01 

11.50 

:     11.28 

11.66 

13.22 

14.15 

15.39 

15.28 

16.94 

16.58 

17.80 

14.60 

10.59 

10.46 

a  puaping,  b  recently  puaped.  e  estimated,  h  tape  measurement ,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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THIS  PAGE  WAS  LEFT  BLANK  INTENTIONALLY 
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LOCAL  NUMBER  :  77 
WELL  NAME  :  Las  Palooias 
LATITUDE  :  18°01'07" 
DIAMETER  :       inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  105  feet 
OWNER  :  Fe'lix  Gonza'lez 
LONGITUDE  :  66;52'50" 
DEPTH  :  176  feet 


YEAR 


1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY     JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


12.02      11.56 
a 
15.59  18.67      16.54        9.35     10.00  8.52        7.55        7.47        8.43 

12.11      11.98       9.40     10.50      10.32      12.83      15.11 

13.59     11.93      11.15      11.29      11.92      10.36 

10.36  12.39      12.30      13.89     14.18  17.65      17.13      18.12      10.15        9.44 

a  a 

12.59     14.90      15.93      16.66      15.20      17.96      19.75  24.47      18.90      17.87      15.05     13.61 

a  a 

15.13     17.53     17.89  19.18     23.86     20.72  17.39     11.65     11.23  8.55 


8.40 


14.43 


LOCAL  NUMBER  :  32 
WELL  NAME  :  Sierra  Baja 
LATITUDE  :  18°03'19" 
DIAMETER  :     8  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Sucn.  Stella 
LONGITUDE  :  66°46'59" 
DEPTH  :  85.4  feet 


251.6  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960 

10.80 

10.87 

1961 

9.22 

12.05 

13.63 

12.58 

14.01 

15.49 

16.24 

16.57 

15.20 

8.69 

8.23 

9.06 

1962 

11.80 

14.33 

13.94 

13.33 

11.38 

10.07 

10.72 

10.90 

10.61 

10.44 

9.44 

11.54 

1963 

12.60 

13.63 

14.94 

14.66 

13.96 

14.00 

10.06 

8.69 

7.96 

9.76 

1964 

13.30 

13.52 

13.80 

14.12 

15.10 

15.20 

14.92 

15.03 

12.56 

14.29 

14.03 

1965 

14.31 

14.78 

15.24 

15.16 

14.99 

13.86 

12.74 

12.87 

11.77 

11.69 

11.12 

1966 

13.25 

12.55 

11.35 

13.15 

14.30 

12.85 

10.65 

1967 

12.75 

14.10 

14.65 

14.15 

9.25 

9.00 

10.10 

1968 

11.35 

12.40 

12.60 

13.50 

14.00 

14.00 

13.20 

10.40 

11.20 

12.13 

13.50 

13.02 

1969 

13.67 

13.80 

J 
11.92 

12.69 

14.50 

13.30 

1970 

Discont i 

nued . 

Remarks:  Station  discontinued,  April  1970. 
a  pumping,  b  recently  puaped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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Figure  24. — Ground-water  levels  at  Sierra  Baja, 
local  number  32. 
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LOCAL  NUMBER  :  96 
WELL  NAME  :  Yabucoa  7  or  TW2 
LATITUDE  :  18°04'16" 
DIAMETER  :    16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  25  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUOE  :  66°51'41" 
DEPTH  :  181  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1978 

25.98 

25.94 

23.53 

22.58 

21.57 

23.89 

24.10 

20.10 

21.79 

1979 

20.78 

22.01 

26.75 

27.88 

28.11 

16.45 

20.69 

19.75 

19.88 

19.33 

21.70 

1980 

e 
21.80 

24.40 

2S.53 

25.56 

27.56 

24.75 

25.90 

27.59 

28.29 

26.51 

24.71 

24.32 

1981 

24.26 

23.56 

22.83 

25.11 

25.74 

21.01 

18.90 

17.59 

18.87 

19.33 

19.68 

20.45 

1982 

17.01 

17.61 

18.76 

18.65 

18.85 

17.27 

17.78 

18.51 

19.00 

20.06 

21.09 

19.39 

1983 

19.88 

20.31 

22.92 

23.07 

23.44 

21.96 

22.20 

20.90 

20.07 

21.13 

20.24 

19.26 

1984 

22.59 

23.58 

22.73 

23.69 

23.67 

21.96 

21.45 

22.56 

23.16 

21.51 

17.22 

16.01 

1985 

18.55 

19.95 

19.87 

18.21 

19.30 

17.85 

18.82 

20.02 

19.74 

LOCAL  NUMBER  :  326 
WELL  NAME  :  Guayanilla  2 
LATITUDE  :  17°58'37" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   4  feet 
OWNER  :  Sucesio'n  Lluveras  -  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°48'50" 
DEPTH  :  100  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


MONTHS 
APR    MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP    OCT 


NOV 


DEC 


1966 


2.60 


LOCAL  NUMBER  :  325 
WELL  NAME  :  Guayanilla  3 
LATITUDE  :  17°58'36" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   4  feet 
OWNER  :  Sucesio'n  Lluveras  -  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°48'50" 
DEPTH  :  40  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


MONTHS 
APR    MAY    JUN 


JUL 


AUG    SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 


2.60 


LOCAL  NUMBER  :  327 
WELL  NAME  :  Guayanilla  1 
LATITUDE  :  17°58'57" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   8  feet 
OWNER  :  Sucesio'n  Lluveras  -  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°49'01" 
DEPTH  :   98  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

1.62 

1.60 

1967 

1968 

1.55 

2.52 

1969 

5.25 

1970 

1.60 

a  punping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  neasureaent ,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  punping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  12 
WELL  NAME  :  Gua'nica  1 
LATITUDE  :  \TS&-2S" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  25  feet 
OWNER  :  P.R.  Land  Authority 
LONGITUDE  :  66°S4'17" 
DEPTH  :   114  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

2.55 

4.00 

1967 

11.45 

1968 

8.11 

1969 

1970 

5.86 

LOCAL  NUMBER  :  13 
WELL  NAME  :  Gua'nica  2 
LATITUDE  :  17°58'38" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  19  feet 
OWNER  :  P.R.  Land  Authority-  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66'54'20" 
DEPTH  :   140  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

6.26 

9.05 

1967 

6.25 

1968 

4.60 

1969 

1970 

8.38 

1971 

8.10 

1972 

6.96 

a  puaping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement ,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  328 
WELL  NAME  :  Gua'nlca  1 
LATITUDE  :  17°58'58" 
DIAMETER  :  13-16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   9  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°54'12" 
DEPTH  :  85  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1958 

b 
7.29 

8.03 

1959 

a 
13.03 

a 
14.42 

a 
12.36 

10.04 

11.83 

9.90 

a 
13.06 

9.53 

11.86 

1960 

13.18 

13.23 

15.00 

14.89 

7.80 

8.22 

10.32 

12.05 

3.90 

9.11 

10.89 

8.04 

1961 

10.51 

10.40 

11.70 

12.58 

12.60 

12.84 

a 
17.79 

13.55 

a 
18.97 

a 
16.90 

11.23 

1962 

18.59 

12.42 

12.43 

12.75 

12.53 

16.55 

11.78 

9.66 

8.97 

10.08 

11.69 

11.96 

1963 

12.41 

13.27 

15.25 

15.13 

20.60 

14.35 

6.32 

13.83 

14.02 

1964 

9.89 

11.46 

17.72 

11.19 

11.81 

12.25 

13.50 

14.48 

14.18 

10.77 

12.08 

13.73 

1965 

14.18 

13.96 

16.98 

17.14 

a 
24.60 

14.37 

a 
22.13 

a 
17.72 

a 
18.88 

a 
17.57 

1966 

a 
15.81 

11.45 

a 
18.18 

a 
23.85 

a 
24.69 

a 
18.09 

13.57 

13.28 

13.59 

11.07 

1967 

10.32 

11.72 

11.66 

13.14 

14.00 

19.95 

20.91 

20.77 

14.57 

14.81 

14.50 

11.80 

1968 

12.00 

a 

17.15 

a 

16.50 

a 
18.35 

a 
17.92 

15.66 

a 
19.73 

a 
18.87 

a 
17.11 

a 

16.53 

a 
16.82 

1969 

12.70 

a 
18.48 

a 
21.35 

a 
22.14 

a 
25.68 

a 
23.00 

a 
19.39 

1970 

a 
20.80 

a 
21.29 

a 
21.35 

a 
20.23 

a 
21.52 

a 
21.37 

a 
17.68 

a 
16.18 

1971 

a 
17.66 

a 
21.30 

a 
20.20 

a 

21.53 

a 
19.22 

a 
21.59 

a 
23.06 

17.69 

a 
19.65 

a 
22.14 

a 
18.37 

1972 

a 
19.81 

a 
19.79 

a 
20.82 

a 
17.65 

a 
19.27 

a 
20.30 

a 
22.69 

a 
19.70 

1973 

20.44 

21.31 

24.22 

22.60 

22.62 

21.42 

21.08 

29.10 

18.28 

30.10 

1974 

12.06 

20.64 

23.11 

24.80 

22.98 

20.96 

14.75 

10.66 

10.93 

1975 

:  15.80 

23.50 

34.82 

36.90 

19.87 

21.00 

1976 

:  29.25 

a 
39.35 

10.77 

a 
22.13 

a 
24.21 

a 
24.35 

a 
14.18 

a 
25.80 

1977 

:  28.28 

29.60 

REMARKS:  Well  discontinued,  March  1977. 


LOCAL  NUMBER  :  ,330 
WELL  NAME  :  Gua'nica  3 
LATITUDE  :  17°58'15" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   5  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°54'38" 
DEPTH  :  115  feet 


U.S.G.S. 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1966 

0.35 

0.00 

1967 

2.25 

1968 

1.27 

1969 

1970 

-1.07 

1971 

-0.96 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  329 
WELL  NAME  :  Guinicd  2 
LATITUDE  17  58' 45" 
DIAMETER  :  13  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  15  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66"15'41" 
DEPTH  :  85  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP    OCT    NOV    DEC 


1958  :  5.68 

a  a      a 

1959  :  6.40  13.40         8.03  13.00  15.76 

:  a     a     a     a     a           a     a 

1960  :  18.90  16.95  18.30  19.00  14.00   5.14  14.90  15.33 

:  a     a     a     a     a     a           a 

1961  :  13.94  14.00  15.17  15.90  17.74  15.82   8.99  16.73 

:  a     a     a     a     b     a     a 

1962  :  8.32  18.84  18.76  19.00  14.82   8.96  16.72  16.20 

:  a     a     a           a           a     a 

1963  :  15.59  16.72  18.85  20.58  11.59  16.97  18.66 
:  a                a     a     a 

1964  :  16.00   7.09  7.84   16.40  16.00  16.30   8.30   8.82 
:  a     a     a           a           a 

1965  :  17.40  17.50  20.40  21.70  15.09  20.58   9.88 
:  a 

1966  :  7.29        13.38   9.89  10.46  10.70  10.28   8.40 

:  a           a           a           a           a           a                       a 

1967  :  15.98     16.95     16.64     18.49  17.48     18.73     15.31     19.51 

:  aaaaaaaa 

1968  :  16.19     14.04      17.34     17.87  19.09     20.94      19.62     18.65 

REMARKS: 


13.64 
a  a     a 

14.72   5.98  15.48  15.40 
a     a     a     a 
13.50  12.80  14.30  12.79 

a 
9.12   6.89  16.78 

a  a  a  a 

14.65     15.19     14.27     15.58 

a  a 

14.74     14.84        8.50        4.84 
a  a  a  a 

17.40     15.00     15.70     16.60 

9.44  9.63       8.83 

a  a     a     a 

16.65  17.32  17.32  15.67 

a  a     a     a 

18.02  19.62  18.89  23.20 


Well  discontinued,  October  1968. 


LOCAL  NUMBER  :  331 
WELL  NAME  :  Gua'nica  4. 
LATITUDE  :  17°58'35" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  12  feet 

OWNER  :  P.R.  Departaent  of  Public  Works-  U.S.G.S. 

LONGITUDE  :  66°54'41" 

DEPTH  :  102  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966  : 

1967  : 

1968  : 

3.74 

1969  : 

1970  : 

3.44 

1971  : 

4.51 

1972  : 

3.67 

5.61 


7.25 


5.65 


LOCAL  NUMBER  :  336 
WELL  NAME  :  Tallaboa  2. 
LATITUDE  :  17°59'52" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   8  feet 
OWNER  :  J.L.  Valdivieso,  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°43'51" 
DEPTH  :  112  feet 


YEAR  : 

1966  : 

1967  : 

1968  : 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


2.59 
5.09 


3.40 


5.80 


4.48 


2.28 


a  puaping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  puaping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  337 
WELL  NAME  :  Guayanilla  4 
LATITUDE  :  17°S9'22" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   4  feet 
OWNER  :  Sucesion  Lluveras  -  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°48'1S" 
DEPTH  :  102  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 
1967 
1968 
1969 


1.00 
2.55 


1.80 


3.40 


1.15 


LOCAL  NUMBER  :  338 
WELL  NAME  :  Guayanilla  19 
LATITUDE  :  17°59'25" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   5  feet 
OWNER  :  Sucesion  Lluveras  -  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°48'26" 
DEPTH  :  70  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 


4.30 


2.90 


LOCAL  NUMBER  :  339 
WELL  NAME  :  Guayanilla  16 
LATITUDE  :  17°59'21" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE,  MEAN  SEA  LEVEL:   6  feet 
OWNER  :  Sucesion  Lluveras  -  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°48'36" 
DEPTH  :  22   feet 


YEAR 


1966 


MONTHS 
JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT     NOV    DEC 


5.60 


4.25 


LOCAL  NUMBER  :  340 
WELL  NAME  :  Guayanilla  17 
LATITUDE  :  17°59'09" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  10  feet 
OWNER  :  Sucesidn  Lluveras  -  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°48'59" 
DEPTH  :  147  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


OEC 


1966 
1967 
1968 


3.76 


2.45 


a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement, 
n  nearby  pumping  well 


lowest  water  'ev 


recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  16  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  29.6  feet 

WELL  NAME  :  Cnt.S.  Francisco  OWNER  :  Central  Lluveras  (San  Francisco) 

LATITUDE  :  17°59'22"  LONGITUDE  :  66-49'58" 

DIAMETER  :  20  inches  DEPTH  :  185  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960 

6.12 

5.72 

1961 

5.51 

5.70 

6.82 

8.06 

7.62 

7.69 

7.98 

8.91 

6.37 

6.06 

6.04 

6.81 

1962 

8.24 

9.23 

10.30 

10.80 

7.03 

9.09 

9.44 

8.75 

10.12 

10.39 

10.13 

13.22 

1963 

15.70 

16.03 

13.61 

14.73 

14.82 

14.15 

16.73 

6.46 

5.51 

5.89 

4.73 

9.72 

1964 

14.30 

14.75 

15.35 

15.97 

15.01 

12.39 

14.78 

11.98 

12.07 

9.54 

12.55 

11.47 

1965 

15.64 

15.27 

15.82 

14.99 

12.88 

9.08 

4.73 

8.41 

8.36 

4.84 

4.39 

1966 

9.06 

10.81 

11.13 

11.70 

9.13 

9.42 

9.29 

18.54 

14.11 

8.15 

5.94 

1967 

12.76 

15.82 

17.30 

13.53 

13.54 

18.80 

21.10 

17.87 

1968 

15.03 

17.95 

15.40 

18.87 

17.40 

15.79 

21.10 

13.75 

13.13 

11.84 

8.00 

5.62 

1969 

5.40 

9.08 

6.91 

8.82 

19.92 

18.56 

1970 

8.82 

19.25 

18.56 

1971 

9.54 

9.59 

11.50 

7.12 

10.72 

13.70 

6.41 

6.70 

6.88 

1972 

8.91 

14.39 

10.90 

11.53 

15.60 

18.43 

20.14 

7.37 

18.67 

1973 

19.64 

26.20 

26.88 

27.79 

26.77 

27.21 

19.29 

16.80 

19.29 

1974 

22.19 

19.54 

23.14 

23.09 

23.38 

20.95 

1975 

29.90 

35.76 

22.05 

22.81 

6.14 

1976 

8.43 

8.90 

10.28 

7.89 

11.37 

1977 

20.15 

19.39 

19.98 

26.27 

19.56 

21.26 

17.93 

12.49 

1978 

'  16.36 

12.54 

12.15 

11.96 

15.76 

18.74 

22.62 

18.40 

15.73 

9.02 

8.49 

1979 

8.27 

12.10 

16.57 

13.88 

14.86 

5.28 

7.58 

7.42 

5.33 

4.43 

5.00 

1980 

5.92 

7.45 

11.50 

11.08 

9.14 

10.38 

12.31 

12.10 

11.06 

11.06 

13.03 

1981 

i  13.09 

10.00 

14.35 

10.19 

11.67 

7.10 

13.41 

5.67 

4.60 

6.45 

4.90 

1982 

:   8.57 

9.53 

6.75 

8.01 

5.88 

5.84 

6.09 

6.98 

3.47 

5.14 

5.28 

4.26 

1983 

5.14 

5.57 

5.37 

5.58 

4.43 

5.64 

6.57 

6.56 

6.23 

6.15 

6.30 

1984 

:   5.98 

4.94 

6.44 

6.62 

6.75 

5.91 

1.85 

7.34 

8.28 

0.35 

4.49 

4.68 

1985 

:   6.80 

6.18 

7.39 

REMARKS:  Well  discontinued,  April  1985. 
a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated, 
n  nearby  pumping  well 


h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  341 
WELL  NAME  :  Guayanilla  18. 
LATITUDE  :  17°59'10" 
DIAMETER  :     3  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  14  feet 
OWNER  :  Sucesio'n  Huveras-  U.S.G.S. 
LONGITUDE  :  66°49'12" 
DEPTH  :  45  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1966 


1.20 
h  tape  measurement. 


1.60 
j  lowest  water  level  recorded, 


a  pumping,  b  recently  pumped, 
n  nearby  pumping  well 


e  estimated, 
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WELLS  IN  THE 
WEST  COAST  PROVINCE 
Rio  Quanajibo  Valley 


LOCAL  NUMBER  :  82 
WELL  NAME  :  Cabo  Rojo 
LATITUDE   :  18°05'32" 
DIAMETER  :  6  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  64  feet 
OWNER  :  U.S.  Geological  Survey 
LONGITUDE  :  67°06'24" 
DEPTH  :  300  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1967 

J 
11.3 

11.1 

12.2 

1968 

12.9 

13.6 

13.7 

13.8 

13.9 

13.0 

12.9 

11.5 

11.3 

11.0 

11.8 

11.1 

1969 

12.3 

13.1 

13.4 

13.6 

13.2 

12.5 

12.8 

11.9 

10.4 

10.9 

11.1 

1970 

11.7 

11.7 

13.0 

13.6 

13.3 

11.5 

12.8 

12.4 

11.0 

10.3 

9.6 

1971 

9.9 

9.6 

12.7 

13.4 

13.0 

13.2 

12.4 

11.9 

11.2 

J 
11.6 

1972 

12.6 

13.0 

13.2 

13.5 

13.2 

13.9 

13.0 

13.4 

13.5 

12.4 

10.8 

11.3 

1973 

12.5 

13.1 

13.9 

14.6 

14.7 

14.7 

13.1 

11. 1 

10.1 

11.0 

11.2 

1974 

11.82 

12.28 

12.66 

13.05 

13.75 

14.52 

13.88 

12.32 

10.76 

11.69 

9.58 

11.64 

1975 

13.14 

13.62 

14.05 

14.53 

14.29 

14.45 

13.03 

11.31 

9.45 

9.71 

10.78 

1976 

12.36 

12.72 

12.97 

13.40 

12.62 

13.93 

14.59 

14.95 

13.70 

12.48 

11.54 

13.21 

1977 

14.21 

15.06 

15.69 

15.84 

16.07 

16.53 

16.43 

15.00 

12.84 

12.45 

11.21 

13.00 

1978 

13.78 

14.10 

14.72 

14.63 

14.20 

14.28 

13.73 

13.86 

13.04 

11.23 

10.18 

12.00 

1979 

13.82 

14.26 

14.61 

15.85 

15.35 

12.25 

a  pumping,  b  recently 
n  nearby  pumping  well 


pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  40 
WELL  NAME  :  Rosario 
LATITUDE  :  18°09'34" 
DIAMETER  :  12-16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  164  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°05'08" 
DEPTH  :  105  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 


12.10     12.24     12.58  12.89     12.14 
a  a  a 

13.63     12.57     13.43  13.74     13.22 

a 

12.76     13.51     12.77  13.49     12.31 

a  a  a 

12.73     13.56     13.57  12.87     13.53 
a             a  a 

12.75     13.65     13.68  12.71 

a  a  a 

12.85     13.80     13.87  13.29     12.80 
a            a            a  a 

12.73     12.85     13.81  13.04 

a  a  a  a  a 

15.61      14.82     15.05  14.13     14.58 

a  a 

14.25  15.13  14.61 

a  a  a  a 

15.27  16.15  15.35     15.45 

a  a 

15.97  15.28 


37.30 
a  a  a 

23.62     20.98     23.92 
a  a  a 

20.73  19.44  21.48 

a  a 

10.31  14.56  11.69 

a  a 

14.23     14.25  10.77     11.17 

a  a  a  a 

15.84     16.65     16.10     14.18 
a  a  a  a 

13.30     14.32     13.53     14.32     12.65 
a  a  a  a 

15.06     14.23     13.25  15.67 

a  a  a  a  a 

11.40     16.02     18.28     16.44     15.86 
a  a  a  a 

20.97     15.04       3.40     11.18     11.26 
a  a  a 

13.00       9.30     14.18     13.93     14.75 

a  a  a  a 

14.43      14.71      14.74      14.84 


11.31      12.25     11.44      11.84     11.01      11.99 

12.39  12.13      12.10     12.12      12.16      11.84 
a 

12.40  12.53      12.43      12.53      12.43      12.42      12.59 

a  a  a 

12.25     12.24   11.50        11.67      11.59     13.21      13.10 

a 
13.55     13.05     12.62     12.58     12.84     13.22     13.28 

a  a  a>  a 

12.59     13.73      12.24      12.77      11.44      10.76      12.54 
a  a  a  a  a  a  a 

13.00     12.90      12.93      13.50     13.70      12.97      12.80 
a  a  a  a  a  a  a 

13.93     13.55     13.33     13.20     13.14     13.36     14.34 
a  a  a  a 

15.14     11.42     12.55     13.05     14.50  15.30 

a  a  a 

15.62  15.05  13.86 

a  a 

15.29     14.78     12.91 

a  a  a  a  a 

12.83     14.62     15.09     15.55     14.91 


a  a  a  a  a 

23.56  21.52     14.75  20.25     20.86 

a  a  a  a 

17.08  19.90  17.53  16.05 

a  a  a  a  a 

16.53      15.97      11.84      12.66      13.49     13.62      14.40 

a  a  a 

16.85      10.40      11.50  12.06 

a  a  a  a 

11.40      12.73      13.78     13.72      11.71      12.99      13.26 

a  a  a  a  a  a 

10.50      14.09     13.27  12.16     12.40      13.48 

a  a  a  a  a  a  a 

15.25     10.63     13.47     14.55     13.12     13.86     14.53 
a  a  a  a  a 

12.84     12.29      10.76      12.30     10.56        7.49        7.94 

a  a  a  a  a  a  a 

13.65      12.83       6.62      12.99      13.54      12.62      14.23 

a  a  a  a  a  a  a 

12.55     13.16       0.20     14.12     14.31     14.28     14.43 
a  a  a 

12.52     13.80     14.25     11.30     11.07     13.62     13.92 


10.92 


REMARKS:  Well  discontinued,  February  1985. 
a  pumpinq,  b  recently  pumped,  e  estimated, 
n  nearby  pumping  well 


h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  25. — Ground-water  levels  at  Rosario, 
local  number  40. 


1984 
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LOCAL  NUMBER  :  43  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:   7  feet 

WELL  NAME  :  Central  Rochelaise  OWNER  :  Mayaguez  Sugar  Co. 

LATITUDE  :  18°10'18"  L0N61TUDE  :  67°09'17" 

DIAMETER  :    12  inches  DEPTH  :  (80  feet  above  isU 


YEAR  . 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959  . 

0.24 

1960 

1.00 

-0.12 

0.77 

1961 

0.73 

1.07 

1.63 

1.19 

0.75 

0.98 

0.56 

0.59 

-0.13 

0.66 

-0.24 

1962 

0.60 

1.17 

1.67 

1.72 

1.19 

0.69 

1.22 

1.24 

0.89 

0.98 

1.16 

1.46 

1963 

1.81 

1.78 

1.36 

1.29 

1.31 

0.50 

0.46 

0.04 

0.37 

0.00 

0.53 

0.87 

1964 

1.35 

1.86 

1.93 

2.07 

1.35 

1.28 

0.60 

0.52 

0.60 

0.44 

0.84 

1.02 

1965 

1.84 

2.15 

2.28 

2.39 

1.49 

0.82 

0.64 

0.05 

0.56 

-0.02 

0.00 

0.62 

1966 

1.27 

2.00 

2.22 

2.02 

1.24 

1.45 

1.11 

1.05 

0.80 

0.75 

0.69 

1.12 

1967 

1.30 

1.35 

1.53 

1.60 

0.83 

1.78 

0.80 

0.37 

0.32 

0.00 

0.75 

0.79 

1968 

1.43 

2.18 

2.62 

2.70 

1.93 

0.30 

-0.32 

0.16 

0.03 

0.23 

0.60 

1969 

0.70 

1.49 

2.03 

1.08 

-0.11 

0.02 

1970 

-0.03 

0.00 

1.39 

1.59 

1.21 

0.23 

-0.28 

1971 

0.03 

-0.22 

-0.15 

-0.02 

0.47 

0.11 

1972 

0.75 

0.68 

0.54 

0.48 

0.55 

0.48 

-0.34 

1973 

0.85 

0.90 

2.35 

1.98 

1.95 

2.05 

0.36 

1.00 

1974 

0.76 

1.24 

1.38 

1.41 

0.64 

0.10 

0.00 

1.03 

1975 

1.13 

0.56 

1.37 

0.90 

-0.12 

-0.10 

-0.10 

0.00 

1976 

0.08 

0.66 

0.17 

0.50 

0.61 

-0.24 

-0.03 

-0.10 

0.00 

1977 

0.20 

0.10 

1.66 

1.60 

1.66 

0.00 

-0.18 

0.00 

-0.38 

0.00 

1978 

-0.37 

1.10 

0.64 

0.45 

0.12 

-0.21 

-0.05 

-0.07 

-0.30 

-0.40 

-0.20 

1979 

0.46 

0.56 

1.10 

1.57 

0.58 

-0.30 

-0.27 

-0.35 

-0.47 

-0.50 

-0.37 

1980 

0.38 

0.30 

0.19 

0.15 

0.00 

0.00 

0.35 

0.00 

0.00 

0.00 

1981 

:   0.00 

0.00 

-0.16 

0.04 

0.41 

-0.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1982 

:   0.00 

-0.05 

-0.24 

0.16 

0.00 

-0.13 

0.00 

-0.50 

-0.49 

-0.48 

0.00 

0.00 

1983 

:   0.00 

0.00 

-0.40 

0.08 

-0.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.50 

-0.53 

-0.53 

1984 

:   -0.45 

-0.55 

-0.42 

-0.47 

0.22 

-0.59 

-0.24 

0.53 

-0.58 

-0.60 

-0.57 

-0.57 

1985 

:  -0.40 

REMARKS:  Well  discontinued.  February  1985. 
a  puaping,  b  recently  puaped,  e  estimated, 
n  nearby  puaping  wel 1 


h  tape  neasureaent,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  26. — Ground-water  levels  at  Central  Rochelaise, 
local  number  43. 
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WELLS  IN  THE 

WEST  COAST  PROVINCE 

Rfo  Yaguez  Valley 


LOCAL  NUMBER  :  44 
WELL  NAME  :  Mayagiiez 
LATITUDE  :  18°12'24" 
DIAMETER  :     4  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  13  feet 
OWNER  :  Frigori'fico  del  Oeste 
LONGITUDE  :  67°08'50" 
DEPTH  :  156  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 


15.7 

a  a  a 

10.19       9.93     10.82 
aa  aaaaaaaa 

10.65     11.49       9.46       9.19       9.82     11.28       9.94     11.38     10.90     11.02     11.36 
a  a  a  a  a  aaaaa 

11.44     10.99     10.69     10.98     13.17  15.42     14.04     11.48     11.03       9.75       6.50 

aaaaaaaaaaa 
13.47      12.09     15.71      17.74      15.13      15.42      15.44     12.62     14.35     16.43      15.44 
aaaaaaa  a 

13.62     16.09     16.56     16.02     15.56     14.97     16.68  18.15 

a  aa  aaaaaaa 

17.09  15.00     18.27  17.00     16.00     15.31     15.05     11.87     12.82     16.45 

aaaaaaaaaaaa 
19.90     16.57     15.43     14.31     12.52     15.35     18.00     19.03     18.56     18.60     16.35     19.68 

a  a 

19.23     19.45 


REMARKS:  Well  discontinued.  March  1967. 

a  puaping,  b  recently  puaped,  e  estiaated,  h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  puaping  well 
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Figure   27. — Ground-water  levels  at  Mayagiiez, 
local  number  44. 
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LOCAL  NUMBER  :  45  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  23  feet 

WELL  NAME  :  Mayaguez,  Well  1    OWNER  :  Cerveceri'a  India  Inc. 
LATITUDE  :  18°12'33"  LONGITUDE  :  67-08'33" 

DIAMETER  :    12  inches        OEPTH  :  82  feet 


YEAR   : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY          JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960   : 

20.23 

20.35 

19.65 

1961 

20.11 

21.34 

22.02 

20.24 

16.44 

22.65 

19.42 

20.58 

20.22 

15.75 

19.37 

1962 

20.95 

21.18 

21.19 

20.06 

21.22 

19.85 

23.20 

17.41 

21.22 

21.06 

20.92 

16.98 

1963    . 

20.50 

17.52 

22.65 

25.41 

23.64 

25.47 

23.02 

15.58 

20.54 

24.90 

20.55 

23.45 

1964 

22.92 

15.15 

21.29 

26.57 

25.11 

23.63 

18.00 

21.75 

20.43 

19.07 

27.78 

24.58 

1965 

29.46 

23.32 

26.14 

28.62 

28.56 

27.69 

24.50 

24.65 

26.00 

24.42 

20.94 

23.23 

1966 

29.97 

24.90 

24.60 

27.12 

24.10 

27.62 

25.95 

23.91 

24.10 

24.20 

25.60 

25.70 

1967 

25.65 

25.73 

26.77 

26.63 

22.37 

21.20 

21.00 

26.12 

21.80 

26.86 

26.30 

27.36 

1968 

27.15 

26.60 

28.22 

24.00 

26.85 

25.40 

14.95 

25.80 

22.86 

22.95 

22.60 

1969 

22.40 

23.35 

20.04 

20.74 

15.28 

18.37 

1970 

18.26 

18.12 

19.22 

19.25 

16.46 

1971 

13.60 

17.78 

14.19 

14.25 

13.42 

14.39 

13.01 

11.28 

1972 

14.10 

9.50 

12.91 

12.09 

14.13 

12.31 

10.38 

1973 

14.33 

13.03 

12.80 

13.17 

11.90 

12.49 

13.55 

1974 

11.95 

14.49 

13.67 

13.76 

11.48 

10.19 

10.80 

14.61 

1975 

13.19 

12.30 

14.10 

13.22 

11.83 

10.64 

11.60 

1976 

11.57 

12.97 

11.81 

11.27 

11.64 

10.65 

11.19 

11.26 

10.24 

11.77 

12.73 

1977 

11.73 

13.44 

12.45 

12.95 

14.12 

12.25 

11.30 

9.41 

11.98 

1978 

13.40 

11.04 

10.97 

11.06 

12.26 

11.48 

11.53 

10.70 

10.25 

11.32 

10.30 

10.99 

1979 

11.46 

13.22 

13.82 

10.87 

12.92 

12.62 

13.19 

13.75 

12.87 

11.74 

12.00 

1980 

10.30 

13.10 

13.48 

15.40 

15.27 

15.67 

12.03 

12.82 

12.94 

15.20 

1981 

12.95 

13.02 

12.88 

12.32 

11.94 

11.60 

14.58 

13.17 

13.90 

1982 

14.48 

15.02 

13.10 

13.58 

12.78 

14.22 

13.60 

11.37 

12.14 

12.63 

12.86 

1983 

:     11.51 

12.00 

12.23 

11.85 

12.46 

13.33 

14.88 

13.96 

12.87 

13.50 

13.08 

13.51 

1984 

:     13.33 

13.39 

13.11 

14.51 

15.00 

15.18 

14.17 

13.81 

13.45 

12.81 

11.83 

13.60 

1985 

:     13.00 

REMARKS:  Well  discontinued.  February  1985. 
a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated, 
n  nearby  pumping  well 


h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  28. — Ground-water  levels  at  Well  1  Mayaguez, 
local  number  45. 
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WELLS  IN  THE 

WEST  COAST  PROVINCE 

Rio  Grande  de  Anasco  Valley 


LOCAL  NUMBER  :  53 
WELL  NAME  :  Mayaguez  Airport 
LATITUDE  :  16°IS'22" 
DIAMETER  :     8  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  20  feet 
OWNER  :  P.R.  Ports  Authority 
LONGITUDE  :  67°09'09" 
DEPTH  :  353  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960 

3.45 

4.34 

4.52 

1961 

4.52 

5.48 

3.03 

1962 

7.84 

4.24 

1963 

7.92 

2.18 

3.20 

1964 

7.51 

2.77 

1965 

7.58 

3.00 

2.50 

1966 

6.27 

6.32 

6.30 

6.35 

1967 

6.32 

6.27 

5.95 

5.93 

3.42 

3.63 

3.26 

4.15 

4.00 

4.54 

1968 

5.30 

6.74 

7.28 

7.43 

6.47 

3.80 

2.48 

2.58 

2.60 

3.42 

3.30 

1969 

2.50 

6.22 

4.98 

4.07 

2.38 

3.49 

1970 

5.34 

3.58 

2.15 

1971 

6.78 

4.25 

3.17 

2.84 

2.22 

1.64 

1972 

4.20 

1.58 

1973 

0.85 

0.90 

2.35 

1.98 

1.95 

2.05 

0.36 

1.00 

1974 

0.76 

1.24 

1.38 

1.41 

0.64 

0.10 

-0.00 

1.03 

1975 

1.13 

0.56 

1.37 

0.90 

-0.12 

-0.10 

-0.10 

-0.00 

1976 

0.08 

0.66 

0.17 

0.50 

0.61 

-0.24 

2.31 

3.10 

1977 

3.77 

5.22 

6.99 

7.07 

6.22 

4.61 

4.50 

6.74 

2.15 

3.29 

1978 

5.30 

4.30 

5.56 

5.83 

5.48 

4.76 

2.90 

2.87 

2.25 

0.96 

2.26 

3.48 

1979 

4.71 

8.70 

5.00 

6.60 

5.10 

2.63 

2.09 

2.38 

1.74 

7.60 

2.93 

1980 

4.35 

4.64 

5.27 

5.59 

4.90 

2.66 

2.49 

2.83 

2.12 

1.45 

2.58 

3.54 

1981 

4.14 

2.85 

3.85 

3.05 

2.04 

2.15 

2.07 

2.16 

2.23 

1982 

4.19 

5.28 

4.60 

6.60 

5.25 

5.69 

4.93 

4.38 

5.58 

5.40 

5.05 

1983 

5.90 

5.10 

5.48 

5.85 

5.42 

3.88 

4.63 

2.10 

2.00 

2.62 

2.07 

2.78 

1984 

3.97 

4.72 

4.68 

5.55 

6.09 

3.04 

2.32 

2.42 

2.04 

1.93 

REMARKS:  Well  discontinued,  November  1984. 
a  puaping,  b  recently  puaped,  e  estiaated, 
n  nearby  puaping  well 


h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  29. — Ground-water  levels  at  Mayagiiez  Airport, 
local  number  53. 
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WELLS  IN  THE 

WEST  COAST  PROVINCE 

Rib  Culebrina  Valley 


LOCAL  NUMBER  :  58 
WELL  NAME  :  Aguada 
LATITUDE  :  18°22'28" 
DIAMETER  :  12-20  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  30  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  67°11'33" 
DEPTH  :  160  feet 


YEAR  : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960  . 

3.12 

2.98 

4.32 

3.83 

1.18 

1.44 

1.53 

1.47 

1.77 

b 
54.62 

20.81 

1961 

16.22 

28.08 

a 

83.16 

a 
85.4 

a 
84.9 

a 
84.3 

a 
67.9 

a 
72.8 

a 
67.04 

a 
83.78 

a 
60.90 

1962 

57.66 

3 

81.53 

33.20 

21.10 

3 
64.84 

15.35 

8.89 

5.85 

4.67 

4.56 

4.35 

18.84 

1963 

12.91 

9.77 

28.35 

a 
60.85 

29.54 

29.48 

16.48 

25.65 

a 
72.85 

47.61 

a 
83.66 

43.75 

1964 

46.60 

a 
87.58 

49.39 

35.15 

a 
81.40 

39.71 

a 
84.90 

a 
86.00 

a 
83.90 

a 
76.00 

a 

78.00 

a 
83.20 

1965 

a 
72.80 

a 
79.30 

a 
68.30 

51.65 

29.78 

12.40 

8.17 

6.67 

5.73 

5.60 

4.47 

1966 

a 
40.28 

6.52 

7.41 

8.08 

7.93 

a 
80.25 

44.36 

a 

72.40 

65.24 

65.40 

10.04 

8.83 

1967 

10.22 

10.30 

8.15 

8.00 

8.33 

12.41 

7.39 

3.91 

3.34 

4.12 

4.36 

5.64 

1968 

2.47 

5.80 

6.06 

8.04 

7.56 

3.18 

3.65 

2.14 

a 
82.80 

a 
81.90 

a 
81.70 

1969 

6.90 

11.70 

16.27 

8 
89.00 

49.43 

1970 

3 

84.12 

1971 

a 

84.85 

a 
66.04 

a 
71.03 

a 
70.81 

62.32 

a 
60.17 

1972 

44.15 

a 
66.53 

28.85 

29.58 

30.82 

51.35 

a 
82.10 

a 
71.70 

1973 

62.98 

a 
47.54 

a 
53.03 

1974 

3.52 

4.18 

a 
82.23 

a 
82.42 

a 
83.53 

7.56 

10.29 

3.56 

1975 

3.17 

2.46 

2.90 

1.20 

-0.30 

-0.81 

-0.85 

-0.30 

1976 

0.44 

3.49 

3.31 

2.22 

0.92 

0.81 

2.27 

0.80 

0.88 

1.80 

3.04 

1977 

3.65 

3.45 

4.00 

4.35 

4.57 

3.70 

1.10 

0.80 

0.58 

0.64 

0.50 

0.93 

1978 

2.50 

2.25 

2.83 

2.97 

2.22 

1.10 

0.08 

0.35 

-0.02 

1.17 

1979 

3.28 

0.75 

1.18 

1980 

2.44 

2.20 

3.94 

2.37 

0.85 

-0.12 

0.50 

-0.09 

0.38 

1.59 

1981 

1.89 

1.61 

2.27 

2.29 

1.89 

-0.23 

0.05 

0.20 

0.40 

0.38 

-0.08 

0.34 

1982 

0.01 

0.58 

1.78 

2.35 

0.49 

0.26 

-0.09 

0.11 

-0.12 

0.40 

0.27 

1.34 

1983 

1.20 

2.20 

3.05 

3.83 

1.80 

0.89 

1.35 

1.58 

0.58 

0.38 

0.70 

1.64 

1984 

2.49 

2.90 

2.13 

2.76 

3.33 

1.55 

0.12 

1.24 

1.11 

a  puipinq,  b  recently  pui 
n  nearby  puaping  well 


ped,  e  estiaated,  h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  30. — Ground-water  levels  at  Aguada, 
local  number  58. 
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WELLS  IN  THE 

EAST  COAST  PROVINCE 

Fajardo 


LOCAL  NUMBER  :  46 
WELL  NAME  :  Daguao 
LATITUDE  :  18" 13 ' 38" 
DIAMETER  :     8  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  60  feet 
OWNER  :  P.R.  Water  Resources  Authority. 
LONGITUDE  :  65°40'57" 
DEPTH  :  118  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1961 

4.09 

3.68 

2.48 

2.97 

1.83 

1962 

2.42 

2.36 

3.39 

3.25 

3.08 

1.89 

2.31 

2.58 

1  .70 

1.93 

2.05 

2.50 

1963 

2.80 

2.70 

3.78 

2.78 

3.02 

3.05 

3.34 

3.0? 

2.31 

3.56 

3.64 

3.03 

1964 

3.34 

4.35 

5.60 

5.67 

6.33 

5.38 

5.44 

5.58 

5.41 

4.49 

1965 

5.17 

5.23 

5.69 

REMARKS:  Well  destroyed,  March  1965. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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Figure   31. — Ground-water  levels  at  Daguao, 
local  number  46. 
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WELLS  IN  THE 

EAST  COAST  PROVINCE 

Naguabo-Humacao 


LOCAL  NUMBER  :  172  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  57.40  feet 

WELL  NAME  :  R(o   Humacao  GW  Sta.  OWNER  :  U.S.G.S.,  City  of  Humacao 

LATITUDE  :  18"08'50"  LONGITUDE  :  65'49'37" 

OIAMETER  :   2-4  inches  DEPTH  :  43  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY          JUN 

JUL           AUG          SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1983 

17.70 

17.76 

1984 

17.71 

17.84 

18.03 

18.17 

18.22      17.70 

17.37      17.49      17.24 

17.16 

17.25 

17.63 

1985 

17.73 

18.01 

17.95 

17.97 

18.07      17.95 

WELL    DISCONTINUED. 

REMARKS:  Well  discontinued,  July,  1985. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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Figure  32. — Qround-water  levels  at  Rio  Humacao  Ground  Water  Station, 
local  number  172. 
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LOCAL  NUMBER  :  173  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  21.00  feet 

WELL  NAME  :  Squibb  Obs.  well  3  OWNER  :  Squibb  Manufacturing,  Inc. 
LATITUDE  :  18°09'08"  LONGITUDE  :  65°47'50" 

DIAMETER  :    10  inches        DEPTH  :  110  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR    MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

19B3 

7.07 

7.82 

7.84 

1984 

5.98 

8.23 

9.78 

10.29  10.42   9.53 

8.07 

7.05 

6.86 

6.41 

6.42 

5.81 

1985 

9.35 

10.23 

9.85 

WELL  DISCONTINUED. 

REMARKS:  Well  discontinued,  April,  1985. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded 

n  nearby  pumping  well 
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Figure  33.— Ground-water  levels  at  Squibb  Observation  well  number  3, 
local  number  173. 
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LOCAL  NUMBER  :  171  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  19.10  feet 

WELL  NAME  :  Arroyo  Well  No.  1   OWNER  :  Carlos  Arroyo  and  Roberto  Ramfrez 
LATITUDE  :  18'12'17"  LONGITUDE  :  65°45'30" 

DIAMETER  :   4-2  inches        OEPTH  :  32  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1983 
1984 
1985 


9.08  8.99  8.97 
9.14  9.07  9.90  10.59  10.86  10.30  9.64  9.84  8.91  8.50  7.97  8.62 
9.06   9.48   9.04   9.09   8.80   9.59 


REMARKS:  Well  discontinued.  July  1985. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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WELLS  IN  THE 
EAST  COAST  PROVINCE 

Yabucoa 


LOCAL  NUMBER  :  95  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  26  feet 

WELL  NAME  :  Yabucoa  10  or  TW5  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 

LATITUDE  :  18°03'27"  LONGITUDE  :  65'51'53" 

DIAMETER  :     6  inches  DEPTH  :  120  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1978 

13.75 

13.35 

15.38 

15.10 

16.20 

16.08 

15.40 

12.01 

14.46 

1979 

15.75 

14.41 

17.42 

17.97 

18.29 

12.83 

11.65 

13.82 

15.36 

12.69 

13.25 

13.40 

1980 

14.82 

16.18 

16.46 

17.48 

17.04 

16.02 

17.60 

18.43 

19.32 

19.06 

17.28 

17.24 

1981 

17.25 

14.82 

13.93 

16.17 

15.84 

10.92 

10.19 

10.77 

12.72 

13.00 

12.87 

12.50 

1982 

10.94 

12.04 

11.98 

12.23 

12.19 

12.28 

12.24 

11.69 

11.40 

11.70 

12.17 

10.68 

1983 

11.05 

e 
11.95 

e 
12.75 

e 
12.65 

11.48 

a  puaping,  b  recently  puaped,  e  estiaated,  h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  puaping  well 
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1984 


Figure  34. — Ground-water  levels  at  Yabucoa  Number  10  or  TW5, 
local  number  95. 
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LOCAL  NUMBER  :  31 
WELL  NAME  :  Central  Roig 
LATITUDE  :  18°03'44» 
DIAMETER  :    20  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  41  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  65°52'30" 
DEPTH  :  125  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY         JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

10.52 

8.64 

a 
13.48 

7.10 

5.90 

1960 

9.44 

13.48 

?0.70 

15.79 

19.86 

19.53 

22.19 

12.11 

5.86 

6.88 

7.16 

6.72 

1961 

16.16 

22.36 

22.00 

28.53 

23.49 

10.93 

9.58 

7.70 

6.77 

7.83 

12.51 

1962 

7.15 

17.30 

29.65 

31.78 

a 

35.35 

a 
35.71 

29.39 

a 
16.98 

a 
12.65 

10.00 

a 
13.00 

a 
14.10 

1963 

8.70 

a 

31.30 

a 
33.22 

a 
37.60 

33.06 

43.50 

b 
33.76 

b 
34.18 

a 

24.10 

a 
21.87 

a 
23.81 

a 

38.20 

1964 

a 
23.44 

a 
37.30 

a 
38.83 

a 

41.97 

a 
41.63 

a 
44.89 

a 
25.90 

a 
23.38 

a 
23.72 

a 

20.57 

a 

22.07 

a 
23.70 

1965 
1966 

a 
27.39 

a 
37.97 

a 
42.31 

a 
37.49 

a 
43.41 

a 
46.42 

a 
46.23 

a 

46.08 

a 
33.07 

a 
35.58 

a 
36.56 

a 
35.25 

b 
23.33 

1967 

16.90 

33.25 

32.67 

41.13 

43.35 

24.21 

20.65 

31.07 

20.27 

1968 

21.30 

35.20 

36.53 

38.70 

46.88 

23.99 

20.11 

15.95 

16.13 

15.88 

13.83 

1969 

13.78 

34.04 

33.62 

9 
24.74 

13.63 

II 

13.00     15.04 

1970 

30.82 

a 
42.87 

a 
35.80 

a 

44.87 

a 
29.86 

a 
27.37 

a 

24.78 

15.65 

1971 

a 
37.80 

a 

40.78 

a 
46.93 

a 
47.75 

a 
27.56 

a 
27.52 

15.46 

17.18 

1972 

21.01 

1973 

16.06 

38.65 

34.20 

44.96 

42.88 

44.27 

31.68 

1974 

1975 

a 

38.77 

42.33 

a 
29.49 

a 

29.30 

a 
24.60 

1976 

a 
25.82 

a 
27.11 

a 
38.49 

a 
40.56 

a 

32.34 

a 
33.21 

a 
18.20 

a 
20.60 

a 
21.70 

1977 

a 
32.62 

25.78 

43.24 

a 
34.77 

a 
50.57 

a 
47.67 

a 
39.94 

1978 

3 
37.22 

34.07 

1979 

a 
40.47 

a 
44.66 

a 
47.83 

a 
42.63 

a 
35.82 

a 
33.14 

a 
29.46 

a 
30.80 

a 
30.91 

1980 

a 
46.62 

a 
45.84 

a 

48.76 

a 
24.51 

a 

37.35 

a 
36.94 

a 
43.49 

a 
42.81 

a 
41.39 

a 
44.99 

1981 

a 
44.29 

a 
40.99 

a 
43.98 

a 
46.03 

a 
43.58 

a 
34.92 

a 
31.36 

a 
33.63 

a 
36.17 

a 

35.80 

a 
29.60 

1982 

a 
35.08 

a 
33.32 

a 
30.19 

a 
34.65 

a 
35.24 

a 
30.90 

a 
36.55 

23.07 

a 

18.55 

a 
35.44 

a 
33.25 

1983 

a 
45.88 

a 
38.75 

a 
43.20 

a 

44.17 

a 
44.25 

a 
40.10 

a 
38.70 

a 

38.46 

a 
34.48 

a 
34.98 

a 

33.77 

a 
33.91 

1984 

a 
34.81 

a 
34.91 

a 
38.54 

a 
36.97 

a 

35.93 

a 
32.84 

a 
27.10 

a 

40.25 

a 

40.60 

a 
39.43 

a 

35.02 

a 
35.63 

1985 

a 
30.95 

a 

28.28 

a 
28.40 

REMARKS:  Well  discontinued.  April  1985. 
a  puaping,  b  recently  puaped,  e  estimated, 
n  nearby  puaping  well 


h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded, 
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Figure  35. — Ground-water  levels  at  Central  Rolg, 
local  number  31. 
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WELLS  IN  THE 

EAST  COAST  PROVINCE 

Maunabo 


LOCAL  NUMBER  :  122 
WELL  NAME  :  Maunabo  Calzada 
LATITUDE  :  18'00'26" 
DIAMETER  :     4  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  28.6  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°54'43" 
DEPTH  :  70  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1971 

4.71 

1972 

4.92 

5.27 

5.56 

8.63 

5.74 

5.76 

5.26 

6.49 

4.97 

4.27 

4.62 

4.38 

1973 

4.07 

5.65 

1974 

6.29 

1975 

4.33 

5.08 

10.56 

8.94 

6.84 

3.57 

1976 

3.50 

4.29 

3.27 

3.60 

4.11 

4.34 

2.24 

5.43 

4.40 

6.06 

5.52 

6.35 

1977 

5.77 

10.40 

11.08 

9.24 

11.56 

12.38 

11.23 

1978 

9.18 

9.80 

8.83 

8.70 

5.46 

3.50 

4.09 

6.66 

6.19 

1979 

4.67 

5.45 

5.71 

6.03 

6.55 

7.29 

4.90 

5.99 

5.75 

1980 

9.39 

6.39 

5.80 

8.02 

9.84 

6.79 

9.87 

7.64 

9.39 

10.05 

1981 

7.69 

6.21 

10.46 

11.13 

10.85 

9.16 

8.77 

8.70 

8.20 

8.40 

8.65 

5.90 

1982 

8.08 

8.40 

9.01 

9.02 

8.37 

8.38 

9.47 

10.50 

9.50 

n 

7.02 

n 
9.17 

1983 

n 
9.09 

n 
10.04 

n 
10.90 

n 
11.55 

n 
11.22 

n 
7.94 

n 
8.19 

n 
8.72 

n 
8.32 

n 
8.90 

n 
8.78 

n 
9.42 

1984 

n 
9.14 

n 
10.10 

n 
10.10 

n 
10.60 

n 
11.33 

n 
8.13 

n 
10.45 

n 
10.79 

7.83 

6.10 

n 
7.11 

n 
7.69 

1985 

n 
8.91 

n 
9.73 

n 
9.32 

REMARKS:  Well  discontinued.  April  1985. 

a  puaping,  b  recently  pimped,  e  estimated,  h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  puaping  well 
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Figure  36. — Ground-water  levels  at  Maunabo  Calzada, 
local  number  122. 
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LOCAL  NUMBER  :  4 
WELL  NAME  :  Guardarraya 
LATITUDE  :  17'58'41" 
DIAMETER  :  12  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  33  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  6556' 13" 
DEPTH  :  100  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 


b  a  a  a 

29.27     35.22  34.92     35.28 
aaaaaaa                          a  a 

35.72      35.98     37.33      37.73      34.84      34.78     34.14      26.81      30.81      23.60  35.53      20.22 

a  a  a 

29.65  29.92      39.26     37.86      38.39     28.20     28.69     24.78     24.87  24.78     27.79 

28.26     29.03     28.74     29.10     29.58     29.35     28.16     28.32     26.72     27.87     27.70     29.14 

28.82     29.14     29.36     29.36     29.73     29.40     29.37     29.42     28.62     28.03     29.16     31.78 

28.53     29.07     29.27     29.63     29.72     29.85     28.99     29.18     28.21     27.55     28.03     28.91 

b  b  b  b  b 

29.56      29.49     29.76      29.78     29.73      29.67  28.47      26.18     25.71      25.22      25.43 


28.69      30.17      29.65      30.43 


29.31 


28.78  26.28  27.79 


REMARKS:  Well  discontinued,  December,  1966. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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WELLS  IN  THE 
LAJAS  VALLEY 


LOCAL  NUMBER  :  143  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  52.5  feet 

WELL  NAME  :  Vlvont,  Hac.Ami stad  OWNER  :  Pedro  P.  vivoni 
LATITUDE  :  18°01'32"  LONGITUDE  :  67°03'38" 

DIAMETER  :    12  inches        DEPTH  :  200  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1981 

38.76 

1982 

38.68 

38.80 

38.90 

39.12 

39.13 

39.23 

39.22 

39.26 

39.24 

38.92 

38.80 

38.62 

1983 

38.92 

39.20 

39.27 

39.34 

39.24 

38.99 

39.10 

39.19 

39.32 

39.40 

39.04 

38.92 

1984 

38.97 

38.95 

39.27 

39.54 

39.60 

39.70 

39.70 

39.54 

39.52 

39.10 

38.81 

38.61 

1985 

38.90 

39.09 

39.26 

39.35 

39.44 

39.45 

39.57 

39.62 

39.59 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 


38.5 


1985 


Figure  37. — Ground-water  levels  at  Vlvonl,  Hacienda  Amistad, 
local  numDer  143. 
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WELLS  IN  THE 
INTERIOR  PROVINCE 


LOCAL  NUMBER  :  5 
WELL  NAME  :  Cuatro  Calles 
LATITUDE  :  17°58'22" 
DIAMETER  :  13-16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  38  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°03'33" 
DEPTH  :  130  feet 


YEAR 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196S 
1966 
1967 


MONTHS 

:       JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

13.66 

13.13 

12.00 

12.87 

:     10.74 

12.48 

16.84 

17.50 

17.21 

14.10 

13.04 

11.61 

9.78 

10.90 

9.89 

9.40 

:     10.65 

10.26 

13.53 

17.13 

18.14 

18.40 

12.80 

12.52 

8.44 

11.18 

9.33 

11.21 

:     11.68 

11.53 

14.25 

15.71 

11.17 

16.04 

11.66 

12.03 

11.03 

11.14 

11.74 

12.14 

:     14.23 

15.10 

16.92 

18.00 

12.30 

15.54 

16.68 

12.85 

12.41 

10.95 

11.07 

10.92 

:     10.96 

16.54 

16.64 

14.77 

17.19 

19.08 

15.28 

16.84 

15.12 

14.35 

13.76 

14.99 

:     16.45 

16.36 

16.22 

16.13 

16.78 

16.07 

12.22 

12.08 

11.79 

12.11 

:     12.56 

12.61 

13.09 

12.97 

13.54 

16.02 

13.58 

12.53 

14.64 

14.59 

15.10 

10.84 

:     13.70 

17.73 

19.12 

REMARKS:  Well  destroyed,  April  1967. 

a  pump i ng ,  b  recently  puaped,  e  estiaated,  h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  puaping  well 
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Figure  38. — Ground-water  levels  at  Cuatro  Calles, 
local  number  5. 
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LOCAL  NUMBER  :  14 
WELL  NAME  :  Parguera 
LATITUDE  :  17°58'51" 
DIAMETER  :  10-13  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  46  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  6?'02'43" 
DEPTH  :  92  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

38.85 

39.23 

39.47 

39.39 

39.31 

39.36 

39.14 

38.97 

38.98 

38.44 

1960 

37.74 

37.98 

38.24 

38.31 

38.32 

38.42 

38.56 

38.52 

38.19 

37.17 

37.37 

37.22 

1961 

36.20 

36.93 

37.37 

37.68 

37.85 

38.03 

38.06 

38.05 

37.31 

37.45 

37.60 

37.77 

1962 

38.06 

38.29 

38.51 

38.59 

38.60 

38.60 

38.76 

38.81 

38.67 

38.65 

38.77 

38.89 

1963 

38.86 

38.95 

39.16 

39.28 

39.27 

39.23 

39.29 

39.09 

37.57 

36.85 

36.01 

36.58 

1964 

37.04 

37.55 

37.91 

38.08 

38.25 

38.32 

38.36 

38.34 

38.27 

37.36 

37.72 

38.03 

1965 

38.43 

38.70 

38.92 

38.94 

35.91 

36.08 

37.33 

37.02 

1966 

37.32 

37.33 

38.37 

38.50 

39.09 

40.17 

38.46 

38.69 

38.49 

38.46 

38.74 

REMARKS:  Well  discontinued.  January  1967. 


LOCAL  NUMBER  :  36  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  1,980  feet 

WELL  NAME  :  Aibonito  Asomante  1  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 

LATITUDE  :  18°07,55"  LONGITUDE  :66'16'40" 

DIAMETER  :  12-16  inches  DEPTH  ;  250  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 


53.40 


50.60 
a  a 

51.22  52.74 
a  a 

50.80     52.70 


26.89     30.07  24.15     29.60 
a            a            a            a  a  a 

59.70     62.99     59.58     58.50  57.19     54.43 
a 
54.10 
a 
53.00 
a             a            a  a  a 

40.15     47.28     46.20  43.34      42.64 
a            a            a            a  a  a 

56.54     60.95     66.29     66.11  68.24     68.30 
a             a             a             a  a  a 


48.35     46.58 
a  a  a  a  a 

44.75     47.46     49.88     49.74     55.10 
a  a  a  a  a 

64.54     64.67     68.47     46.97     47.65     45.59     63.58     61.87     64.57     66.08     67.46     66.73 
aaaaaaa  aaa 

62.89     62.34     66.87     67.91     68.09  66.66     68.09  66.96     58.96     56.28 

aaaaaaaaaaa 
55.17     56.81     58.82     59.19     59.22     60.80     62.22     81.85     71.78     74.25     75.07 
aaaaaaaaaa 
75.65      74.49     77.65      77.30     80.99      79.02     83.20      78.25     83.55     84.88  54.18 

a  a  a  a  a  a  a 

78.95  77.82      73.04     67.88     74.58     72.72  71.41 

a 
61.02 


REMARKS:  Well  discontinued,  September  1971. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  37  ELEVATION  ABOVE.  MEAN  SEA  LEVEL:  1.180  feet 

HELL  NAME  :  Bo.  Rincon  de  Cidra  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LATITUDE  :  18°08'52"  LONGITUDE  :  66'09'54" 

DIAMETER  :  8-16  inches        DEPTH  :  200  feet 


YEAR 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 


:       JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY          JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

25.63 

25.28 

19.54 

a 
36.60 

a 

41.18 

25.29 

:               a 
:     28.92 

a 
32.93 

a 
36.82 

32.62 

a 
57.94 

a 
57.91 

a 
62.87 

24.51 

a 
42.11 

a 
34.65 

a 

28.27 

a 
31.32 

:              a 
:     29.64 

a 
33.33 

a 
45.25 

a 
56.00 

a 

47.00 

a 

39.80 

a 
36.10 

a 
32.85 

a 
32.90 

a 
30.20 

a 
30.27 

a 

36.32 

:               a 

:     36.50 

a 

38.40 

a 
41.90 

a 
40.13 

a 
36.82 

a 

30.70 

a 
28.11 

a 

28.87 

a 

27.68 

a 

26.80 

a 
27.52 

a 
28.08 

:     26.16 

26.04 

26.56 

26.99 

26.94 

26.53 

26.50 

25.93 

24.74 

9 

25.64 

25.58 

:                a 
:     27.35 

a 
27.43 

a 
27.38 

a 
27.43 

a 

26.86 

a 

20.89 

a 

20.83 

a 
21.01 

a 
21.63 

a 
22.01 

a 
22.13 

a 
20.98 

23.09 

23.66 

24.55 

24.97 

26.18 

26.01 

20.37 

19.27 

18.47 

18.96 

:     20.65 

22.73 

23.75 

24.73 

25.17 

25.83 

a 
35.15 

a 
37.20 

a 
41.62 

a 
29.72 

a 
33.33 

a 
32.00 

:               a 
:     29.35 

a 
32.10 

a 
34.11 

a 
32.77 

a 

36.02 

a 
35.38 

a 
28.53 

a 
28.91 

a 
29.03 

a 
27.29 

22.70 

:     22.70 

20.75 

21.51 

22.27 

19.32 

21.98 

20.27 

19.46 

:     23.42 

24.96 

25.22 

25.82 

20.97 

19.64 
23.22 

25.36 

23.37 

21.92 

23.40 

:     24.10 

24.52 
26.00 

25.34 

25.89 

26.77 

26.56 
25.84 

26.91 

26.63 

26.03 

26.30 

26.91 

27.27 

27.83 

25.01 

:      19.27 

28.20 

25.70 

25.51 

24.84 

25.87 

20.52 

:      24.45 

21.81 

24.29 

24.55 

25.20 

25.11 

23.85 

23.96 

:     24.61 

25.95 

25.34 

25.22 

24.85 

23.99 

25.01 

23.55 

:     22.11 

22.15 

22.30 

22.44 

22.59 

24.20 

24.73 

24.80 

25.19 

21.75 

:     21.65 

24.03 

23.47 

25.18 

22.74 

18.60 

14.38 

17.21 

15.19 

17.32 

18.38 

:      18.52 

18.41 

26.74 

23.43 

23.40 

22.51 

23.48 

23.34 

23.82 

23.43 

24.09 

24.18 

:     24.46 

24.46 

24.87 

24.41 

23.08 

20.59 

22.76 

23.62 

23.84 

24.01 

:     22.20 

22.48 

23.52 

24.50 

24.91 

23.46 

24.46 

24.33 

22.75 

22.80 

22.52 

:     20.29 

21.36 

22.54 

23.20 

22.40 

21.12 

18.86 

20.67 

21.63 

22.25 

22.26 

23.00 

:     23.94 

23.27 

25.02 

25.34 

25.47 

24.50 

24.00 

24.40 

24.98 

22.95 

16.44 

16.87 

:      19.45 

21.92 

23.00 

a  pumping,  b  recently 
n  nearby  pumping  well 


pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
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LOCAL  NUMBER  :  38 
WELL  NAME  :  Barrio  Robles 
LATITUDE  :  18°08'23" 
DIAMETER  :    10  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  1.980  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°15'45" 
DEPTH  :  82  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY          JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

21.71 

22.69 

16.03 

21.10 

1960 

18.37 

26.80 

n 
25.84 

27.40 

25.70 

15.00 

22.26 

14.38 

11.56 

19.43 

22.25 

7.59 

1961 

18.40 

28.02 

27.53 

27.38 

27.65 

29.04 

27.69 

27.94 

26.50 

24.50 

20.30 

19.06 

1962 

20.21 

20.84 

24.27 

24.17 

24.42 

25.24 

24.79 

23.04 

21.21 

19.53 

20.39 

1963 

20.65 

20.95 

22.10 

21.90 

20.35 

19.40 

19.70 

20.35 

20.45 

19.95 

18.70 

20.25 

1964 

20.80 

23.05 

23.45 

23.60 

25.40 

27.20 

28.20 

29.00 

29.10 

29.35 

30.45 

1965 

30.80 

21.15 

29.30 

30.40 

30.15 

28.55 

25.65 

27.70 

28.40 

29.40 

30.30 

30.30 

1966 

27.40 

27.45 

28.05 

28.35 

27.45 

28.50 

29.05 

29.35 

29.40 

27.55 

23.90 

25.65 

1967 

26.00 

26.40 

27.20 

27.00 

29.30 

31.50 

32.80 

33.70 

32.90 

33.80 

1968 

34.00 

34.10 

34.35 

34.20 

34.30 

34.30 

34.55 

34.40 

35.55 

36.75 

36.80 

36.80 

1969 

33.80 

32.15 

30.75 

30.30 

27.80 

24.80 

23.80 

25.25 

17.95 

16.70 

J 
16.04 

1970 

20.06 

15.00 

J 
17.55 

16.29 

1971 

J 
11.90 

14.62 

14.30 

17.29 

14.49 

J 
18.99 

J 
25.08 

J 
26.04 

J 
25.10 

1972 

J 
24.94 

J 
23.70 

J 
28.90 

J 

27.28 

J 

25.68 

J 
22.18 

24.56 

27.27 

27.09 

1973 

32.00 

31.95 

36.94 

1974 

15.00 

38.65 

38.40 

39.04 

38.78 

34.36 

38.72 

1975 

6.31 

6.64 

6.97 

10.23 

14.11 

17.90 

16.93 

1976 

16.45 

6.84 

11.32 

16.26 

15.51 

1977 

16.22 

32.00 

35.44 

47.32 

49.41 

49.65 

46.70 

46.90 

51.47 

52.42 

51.00 

41.30 

1978 

44.79 

43.61 

36.11 

46.23 

46.85 

47.53 

48.34 

48.95 

48.97 

48.75 

47.11 

46.55 

1979 

e 
41.80 

38.45 

36.93 

35.80 

37.00 

37.47 

30.20 

27.23 

18.76 

18.50 

16.32 

14.91 

1980 

15.93 

16.11 

15.20 

18.12 

20.54 

22.13 

24.20 

25.61 

26.53 

27.83 

27.64 

1981 

30.30 

30.50 

30.29 

30.39 

24.45 

22.02 

21.47 

20.87 

8.41 

22.06 

18.24 

1982 

18.72 

16.66 

18.72 

18.55 

18.95 

17.98 

17.47 

15.57 

16.71 

18.29 

14.76 

11.96 

1983 

9.97 

10.98 

10.35 

12.33 

9.02 

11.62 

8.25 

9.47 

9.47 

10.14 

9.12 

9.72 

1984 

10.30 

10.75 

11.82 

12.40 

12.60 

11.12 

10.57 

11.12 

11.33 

8.54 

7.18 

5.92 

REMARKS:  Well  discontinued;  changed  to  a  partial  site  September  2,  1981. 

a  pumping,  b  recently  puaped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  39  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  951  feet 

WELL  NAME  :  Proyecto  La  Plata  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 

LATITUDE  :  18°09'17"  LONGITUDE  :  66J13'56" 

DIAMETER  :    10  inches  DEPTH  :  120  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 

MAY     JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

a 
64.50 

a 
71.45 

a 

72.10 

a 
72.15 

1960 

a 
72.20 

a 

57.29 

a 

71.85 

a 
72.50 

a 

73.80 

a 
72.20 

a 
72.20 

a 
72.90 

a 
72.90 

a 

71.70 

a 
57.52 

a 
68.90 

1961 

a 

70.80 

51.73 

a 
72.19 

a 
71.70 

54.23 

a 
56.97 

a 
71.72 

a 
71.75 

a 

70.97 

a 
79.50 

a 
68.84 

a 
67.84 

1962 

a 
65.39 

a 
63.60 

a 
59.90 

a 

60.85 

a 
69.00 

a 

79.10 

a 
79.00 

a 

78.00 

a 

79.00 

a 
72.00 

1963 

70.09 

70.73 

1964 

a 
69.06 

a 
67.10 

a 
72.89 

a 
71.59 

57.10 

a 
69.75 

a 
68.15 

a 
69.79 

a 
69.34 

a 
68.77 

a 
68.85 

1965 

a 
70.82 

a 
70.98 

a 
75.33 

a 
80.06 

a 
91.68 

a 
72.96 

a 
74.32 

a 
72.67 

a 
85.49 

a 
86.77 

a 
87.13 

a 
86.76 

1966 

1967 

49.47 

REMARKS:  Well  discontinued.  June  1967. 


LOCAL  NUMBER  :  41 
WELL  NAME  :  Cidra  1 
LATITUDE  :  18°10'41" 
DIAMETER  :  12-16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  1,640  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°09'03" 
DEPTH  :  200  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

19.98 

20.25 

21.59 

23.02 

1960 

24.69 

26.13 

30.28 

36.60 

33.82 

34.05 

33.65 

29.55 

14.70 

14.38 

13.63 

13.69 

b 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1961 

13.53 

42.00 

16.81 

83.17 

73.63 

76.64 

22.79 

71.00 

14.93 

15.89 

72.52 

72.43 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1962 

72.6 

71.98 

72.2 

70.4 

84.7 

76.7 

78.7 

72.7 

76.7 

75.7 

81.3 

80.7 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1963 

79.4 

85.7 

85.9 

83.75 

94.25 

91.7 

85.25 

87.6 

93.1 

24.80 

90.9 

92.9 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1964 

106.0 

90.91 

90.59 

97.23 

84.89 

95.4b 

99.70 

101.2 

85.30 

85.15 

85.0b 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1965 

82.82 

83.38 

87.21 

90.03 

88.56 

76.12 

76.67 

20.21 

71.47 

18.95 

77.41 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1966 

71.39 

69.67 

b 
62.04 

73.62 

73.77 

72.14 

13.88 

87.37 

90.87 

1967 

75.08 

24.34 

94.85 

REMARKS:  Well  discontinued,  September  1967. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  42 
WELL  NAME  :  Cidra  2 
LATITUDE  :  18°10'46" 
DIAMETER  :    13  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  1,640  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°09'17" 
DEPTH  :  92  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1959 
1960 
1961 
1962 
196J 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 


19.66 


23.16 


20.68 
14.54 


20.33     20.22     27.96     28.4 


23.30     25.45     26.40 


23.20     19.60     25.75     25.70     29.60 


27.57 
17.51 


20.75 
19.18 
15.06 


19.46 
17.34 
15.60 


24.80     25.09     25.39     25.43     26.35     27.09     33.28     27.86 


24.80 

15.59 

i 
22.83 

14.75 
a 

26.3 


18.00 

14.74 
a 

23.06 
a 

18.60 
a 

27.8 


18.63  19.60 

a 

23.15  14.15 
a 

15.89  22.00 
a  a 

27.60  24.30 
a  a 

26.90  28.01 


32.17     27.92     31.46     29.17      26.61 


31.56     35.60     31.88     35.34     37.72     37.67 


36.18 


38.10 
a 
52.20 

34.38 
a 
39.95 


36.39 
a 

23.6? 
a 

41.67 
a 

49.20 


37.55     39.04     33.91     31.57     34.27     31.09     33.86 


25.61 
a 

40.66 
a 

56.25 

24.54 


28.09 
a 

40.55 
a 

56.32 
a 

42.75 


28.53 


52.60 
a 
37.89 


56.11 
34.96 


29.92 

24.69 
a 

47.77 

a 

36.34 


37.19 


27.62 
a 
39.18 


50.22      53.56      45.97 


53.34      53.91 


46.99 
18.40 


44.27      47.17      47.09 


40.09     37.70 


37.79     46.86     41.97      38.72 


51.17 


43.77     43.50  42.88 

a  a  a  a 

32.14  46.80  46.55     50.08 

a  a  a  a  a 

52.08     52.70  51.19     50.96 


28.36  19.35  17.20 

a 

13.72  13.94  14.71 

a 

17.63  19.75  19.17     20.78 

13.60  13.53  13.60      13.77 

14.65  14.09  13.88  14.34     12.97 

13.64  14.12      15.20 

19.92  19.80  21.65  19.28 

15.00  14.30  15.56  17.03      18.10 

17.95  19.37  20.78  22.54     22.62 

20.34  21.00  24.52  25.95     26.01 

15.55  17.04  17.51 


50.05 
50.70 


51.69     47.75 

a 
51.95 

a 
46.73 


19.23     23.14 

a  a 

35.87     37.38 
a  a 

51.98     49.80 
a 
46.15 


a     a 
38.72  35.39 

a 
54.20 


53.35 


31 

08 

25 

37 

17.62 

15 

97 

16 

8b 

17.00 

18 

a 
12 

17 

a 
52 

17.07 

16 

50 

17 

50 

/O 

a 
45 

a 

19.50 

24 

a 
40 

21 

33 

20.32 

13 

62 

14.07 

14 

13 

14 

28 

14.56 

14 

05 

14 

02 

13 

19 

12.90 

13 

35 

12.69 

12 

67 

12 

JO 

14 

68 

16.22 

16 

45 

17 

33 

18.37 

19 

67 

19 

9b 

15 

52 

14.64 

14 

68 

14.40 

14 

98 

18 

90 

20.01 

18 

82 

18 

15 

15.25 

16 

37 

17 

29 

19 

20 

18.89 

19 

50 

16 

79 

17.00 

17 

93 

19 

71 

26 

13 

19.99 

19 

15 

21 

93 

17.36 

15 

14 

15 

20 

REMARKS:  Well  discontinued,  April  1985. 
a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated, 
n  nearby  pumping  well 


h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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LOCAL  NUMBER  :  86 
WELL  NAME  :  Adjuntas 
LATITUDE  :  18°10'41" 
OlAMETER  :     6  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  1.460  feet 
OWNER  :  Joaqufn  Matei,  USGS 
LONGITUDE  :  66' 44 '11" 
DEPTH  :  300  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1967 

9.74 

1968 

10.99 

11.35 

11.30 

12.41 

11.06 

10.02 

9.26 

8.76 

9.32 

9.74 

8.94 

1969 

10.19 

9.63 

10.55 

9.05 

10.12 

10.13 

7.97 

1970 

8.83 

8.45 

9.65 

1971 

10.63 

9.80 

10.83 

10.73 

9.31 

9.15 

8.59 

9.93 

8.08 

9.03 

1972 

10.15 

10.43 

9.02 

9.52 

10.72 

11.06 

8.55 

8.70 

1973 

10.49 

10.26 

10.32 

10.62 

11.00 

9.69 

9.72 

8.55 

8.81 

7.16 

7.97 

8.39 

1974 

10.20 

10.28 

10.70 

11.13 

11.37 

10.80 

10.81 

8.55 

7.03 

1975 

9.69 

10.15 

10.85 

10.28 

9.04 

9.05 

8.55 

1976 

10.75 

11.25 

11.50 

10.48 

10.61 

8.65 

6.93 

9.70 

10.85 

1977 

11.55 

11.85 

12.20 

11.35 

12.38 

11.86 

11.04 

9.72 

9.97 

1978 

10.03 

10.21 

11.72 

10.29 

10.60 

11  .01 

10.73 

10.48 

5.20 

1979 

4.34 

11.92 

9.64 

8.43 

10.18 

10.67 

9.41 

11.69 

1980 

11.14 

11.79 

9.75 

11.50 

11.30 

9.78 

7.72 

10.83 

11.48 

1981 

11.51 

11.60 

11.94 

10.99 

11.06 

10.97 

10.85 

10.04 

11.10 

8.39 

10.88 

1982 

10.37 

11.63 

11.74 

12.46 

10.40 

11.54 

11.27 

10.41 

8.88 

10.86 

10.91 

1983 

11.80 

12.00 

11.92 

12.53 

11.80 

10.84 

11.80 

12.07 

10.10 

10.57 

11.17 

1984 

11.14 

12.37 

12.19 

12.56 

12.60 

11.18 

12.06 

11.58 

9.37 

8.78 

1985 

12.37 

REMARKS:  Well  discontinued,  February  1985. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement ,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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Figure  39. — Ground-water  levels  at  Adjuntas, 
local  number  86. 
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LOCAL  NUMBER  :  47  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  623  feet 

WELL  NAME  :  PiRas  1.  (Comerfo)  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 

LATITUDE  :  18°13'08"  LONGITUDE  :  66*13'35" 

OIAMETER  :    20  inches  DEPTH  :  147  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


MONTHS 
APR    MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


a  a 

20.60     21.14     14.75 

a  a  a 

16.18     20.95 


16.12  16.65 

15.60  16.00 

19.75  19.97 

a  a 

46.72  46.84 


21.10 

17.97 

18.47 
i 

38.32 

i 

61.18 

1 
48.96 


51.71 

a  a 

43.94     30.05 

a  a  a 

47.10     47.18     52.60 

a  a 

48.54  50.10 


17.00     20.34     23.60 
a  a  a 

22.15     20.95     19.27 

16.71      16.31      15.45 

17.98     15.96      15.09 

a  a 

37.78     26.66 

a  a  a 

61.52     44.02     37.49 

a  a  a 

44.84     45.09     44.22 

a  a  a 

39.17     47.43     52.54 

a  a  a 

49.30     50.90     44.70 


a  a  a  a 

20.04      18.55      19.95      19.80 
a  a  a  a 

21.82     18.56     17.14  16.23 

a  a 

17.69     20.53     16.05     16.15     15.21      15.67 

15.78     16.50     14.23      14.47      14.42      15.81 

15.85      18.44      18.16      18.43      18.72     20.33 

a  a  a  a  a  a 

39.48     31.90     52.72     40.46     38.32     38.42 

a  a  a  a 

35.82     35.23     22.01     22.83     57.79     57.53 

a  a  a  a  a 

43.99     44.58  43.70     44.98     43.92 

a  a  a  a  a  a 

50.40     46.08     45.20     46.00     45.50     47.40 

a  a  a  a  a 

45.67     44.40     34.32     46.95  46.00 


45.83 
a  a 

21.28     31.60 


47.78 


40.00 
pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 


a  pumping,  b  recently 
n  nearby  pumping  well 


1971 


Figure  40. — Ground-water  levels  at  Pinas  1  (Comerlo), 
local  number  47. 
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LOCAL  NUMBER  :  48  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  640  feet 

WELL  NAME  :  Pinas  2   (Comeri'o)  OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 

LATITUDE  :  18°13'05"  LONGITUDE  :  66°13'38" 

DIAMETER  :  12-20  inches  DEPTH  :  216  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

26.84 

26.21 

26.87 

26.58 

1960 

27.15 

27.55 

25.81 

25.94 

26.87 

28.65 

27.73 

24.71 

29.81 

1961 

36.30 

37.33 

1962 

a 
40.60 

a 
43.95 

a 
47.78 

a 
44.38 

a 
36.95 

a 

43.00 

28.25 

a 
43.10 

a 
41.10 

a 
42.10 

27.35 

a 
40.50 

1963 

a 
42.62 

a 
44.90 

a 
50.80 

a 
50.80 

a 
43.99 

a 
42.20 

a 
37.32 

a 
49.90 

a 
48.87 

a 
50.70 

a 
52.90 

a 
52.77 

1964 

a 
53.35 

34.83 

a 
53.08 

a 
55.39 

a 
46.33 

a 
53.20 

39.25 

a 
52.58 

a 
72.93 

a 
56.87 

a 
57.02 

1965 

a 
112.7 

a 
107.0 

46.29 

47.83 

44.25 

44.06 

39.59 

39.09 

a 

54.47 

a 
54.31 

a 

58.34 

a 

58.99 

1966 

58.81 

58.59 

46.41 

38.81 

38.69 

46.31 

46.26 

48.28 

46.33 

REMARKS:  Well  discontinued,  December  1966. 


LOCAL  NUMBER  :  123 
WELL  NAME  :  Jayuya  3 
LATITUDE  :  18°13'07" 
DIAMETER  :    10  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  1,400  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66=35'50" 
DEPTH  :  110  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1976 

a 

46.65 

17.93 

17.41 

a 
49.36 

27.77 

a 
42.50 

a 

48.10 

16.80 

16.65 

a 
32.61 

a 

42.40 

a 
43.00 

1977 

a 
42.32 

35.60 

37.11 

a 

44.00 

a 
42.48 

33.40 

1978 

1979 

1980 

14.95 

14.17 

15.12 

15.64 

14.89 

14.89 

13.71 

14.52 

23.78 

14.74 

1981 

14.86 

14.73 

15.06 

14.60 

13.54 

13.58 

13.80 

14.82 

14.35 

14.55 

14.37 

1982 

14.64 

16.02 

15.26 

15.16 

13.70 

14.93 

15.31 

14.12 

13.09 

14.57 

14.21 

1983 

15.05 

12.76 

14.89 

14.43 

14.46 

14.87 

15.25 

13.05 

13.24 

14.64 

1984 

14.39 

15.25 

15.40 

15.43 

15.45 

14.75 

15.02 

15.38 

13.72 

13.14 

14.59 

REMARKS:  Well  discontinued  during  December  1984. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  49 
WELL  NAME  :  Jayuya  4 
LATITUDE  :  18°13'05" 
DIAMETER  :  12-16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  1400  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°35'52" 
DEPTH  :  100  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 


a  a  a  a 

27.55      16.74     31.35     24.87      28.47 
a  a  a  a 

27.68     28.92     29.72     28.52 
a  a  a  a 

35.20     35.60     36.78     35.16     16.05 
a  a  a  a 

31.40     32.20     38.13  37.60 

a  a  a  a  a 

31.82     29.95     25.20     27.05     25.70 
a  a 

26.66     26.70     16.35     16.30 
a 
18.28     18.47     18.60  24.22 

a  a  a  a  a 

27.30     28.55     25.85     26.00     26.10 

a  a  a 

19.00     19.06     16.54     21.79 

a 
16.26 


12.37  14.50      14.54      14.89 

a  a  a  a  a  a  a 

26.63     25.04     29.27      28.26     26.31      29.67      31.31 

a  a  a  a  a  a 

33.48     39.08  30.36     31.10     35.00     34.22 

a  a  a  a  a  a 

32.30     31.90     17.03     30.30     34.30     30.10     32.80 

a  a  a  a  a  a  a 

35.70     36.10     36.33     30.30     33.43     31.83     31.63 

a  a 

17.80     20.50     16.19     16.30     18.90     16.34 

a  a  a  a  a 

20.86     23.58     23.50     23.40     23.20     18.03     18.13 

a  a  a  a  a  a 

26.40     16.50     25.72     26.42     26.27     21.80     22.40 

a  a  a  a 

25.95     19.53     17.70  19.28 


13.75      14.14  13.95 

15.13  14.92  14.95 

14.83      16.15      14.23 


16.92  16.87   16.50 

18.67      16.62      16.93      16.64      16.55 

9.08  14.52      12.06 


17.17      19.51      17.49 
a 
17.00 

a 
15.61      14.40      13.42      13.82      13.72      14.99 
a  a 

14.30  14.40      15.15  13.05 

15.40  14.53  15.54      15.83 

14.85  14.85  12.42 

15.70 

16.57   15.80  16.20  16.27        13.80   15.22 
16.80  14.00        14.32   9.50 
11.67   13.84   14.02        14.52 


REMARKS:  Well  discontinued,  November  1979 
a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated, 
n  nearby  pumping  well 


h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  4  1  .--Ground-water  levels  at  Jayuya  4, 
local  number  49. 
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LOCAL  NUMBER  :  54 
WELL  NAME  :  Calvache 
LATITUDE  :  18°18'58" 
DIAMETER  :  12-16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  52  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  67°13'26" 
DEPTH  :  85  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960 

a 

9.15 

a 

9.12 
a 

8.15 

a 

8.27 

10.52 

7.77 

8.41 
a 

9.54 

9.90 

a 

a 

14.28 

1961 

23.81 
a 

9.86 

23.43 
b 

24.15 

b 

25.45 
a 

9.97 
a 

9.08 
a 

10.80 

23.79 

9.19 

22.80 

1962 

24.94 

12.63 

13.48 

14.58 

31.05 

30.85 

57.70 

10.05 

9.40 

9.81 

9.65 

10.14 

1963 

10.30 

10.43 

10.98 

10.58 

10.73 

10.75 

9.30 

6.75 

6.82 

7.36 

8.50 

1964 

9.25 

9.01 

9.15 

9.54 

8.79 

9.00 

6.96 

6.01 

7.02 

6.59 

7.71 

7.89 

1965 

8.85 

9.23 

9.79 

9.50 

9.23 

8.50 

5.90 

7.28 

7.37 

6.18 

6.82 

1966 

6.80 

8.95 

9.40 

9-. 45 

9.70 

9.10 

6.82 

6.95 

7.59 

7.70 

8.30 

8.10 

1967 

8.30 

8.55 

9.13 

9.04 

9.91 

8.82 

8.12 

5.67 

6.58 

8.00 

8.31 

9.01 

1968 

9.05 

9.60 

9.68 

10.34 

9.27 

6.24 

5.52 

5.54 

5.60 

6.23 

6.50 

1969 

6.70 

6.87 

REMARKS:  Well  discontinued,  September  1969. 


LOCAL  NUMBER  :  83 
WELL  NAME  :  San  Sebastian 
LATITUDE  :  18°20'18" 
DIAMETER  :     6  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  230  feet 
OWNER  :  P.R.  Water  Resources  Authority 
LONGITUDE  :  66'59'32" 
OEPTH  :  300  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1967 

32.64 

1968 

31.11 

30.77 

30.82 

31.18 

30.90 

27.99 

28.22 

28.39 

28.44 

28.13 

28.13 

1969 

30.09 

30.55 

29.05 

28.35 

28.69 

28.94 

28.69 

28.88 

1970 

40.20 

29.17 

28.37 

1971 

28.07 

28.80 

28.54 

28.37 

28.30 

28.25 

28.64 

1972 

31.20 

30.47 

28.97 

27.41 

1973 

31.19 

30.80 

31.13 

31.61 

28.29 

29.53 

28.08 

29.69 

1974 

30.88 

31.14 

31.39 

28.89 

30.11 

26.34 

28.59 

1975 

30.61 

31.01 

32.17 

29.99 

28.85 

28.33 

29.21 

1976 

32.45 

21.95 

29.88 

30.46 

28.58 

29.20 

30.99 

28.40 

26.89 

26.35 

1977 

30.40 

30.66 

30.96 

31.18 

30.52 

29.32 

28.80 

29.32 

28.35 

29.69 

29.48 

1978 

30.60 

30.37 

30.27 

30.00 

28.49 

27.67 

28.31 

28.44 

28.06 

29.07 

30.08 

1979 

30.00 

29.26 

26.82 

27.67 

29.73 

28.98 

1980 

29.73 

30.18 

30.46 

29.65 

28.47 

28.77 

28.64 

28.26 

28.20 

28.70 

29.46 

1981 

29.88 

29.63 

30.02 

28.69 

29.35 

26.83 

28.35 

28.69 

28.80 

28.60 

27.42 

28.18 

1982 

29.05 

25.64 

30.05 

30.20 

27.83 

27.24 

27.22 

26.47 

28.31 

28.67 

28.74 

28.90 

1983 

29.04 

29.75 

30.22 

30.71 

29.38 

26.88 

28.53 

30.55 

27.96 

27.90 

27.85 

29.08 

1984 

29.72 

30.12 

30.18 

30.44 

30.07 

27.96 

27.56 

29.20 

28.04 

a  pun 

)ing,  b  recently 

pumped 

,  e  estimated. 

h  tape 

measurement. 

j  lowest  water 

level 

recorded 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  55 
WELL  NAME  :  Rincon  2 
LATITUDE  :  18°20'24" 
DIAMETER  :     8  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  39  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  67°13'26" 
DEPTH  :  130  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960 

27.66 

1961 

26.33 

26.68 

a 
35.61 

a 
36.37 

27.66 

24.99 

23.74 

32.93 

24.85 

a 
30.91 

a 
31.34 

1962 

a 
35.85 

b 
30.03 

a 
31.24 

a 

37.90 

a 
40.00 

a 
37.30 

a 

35.49 

a 
34.71 

a 
35.11 

a 
36.68 

a 
36.97 

a 
38.11 

1963 

31.65 

31.56 

a 
41.05 

b 
33.81 

a 
41.39 

a 
42.35 

a 
41.90 

27.02 

a 
38.80 

a 

34.60 

25.85 

27.57 

1964 

30.55 

a 
37.30 

34.21 

a 

36.80 

a 
36.80 

a 

35.80 

a 

37.80 

a 
33.80 

a 
31  .80 

1965 

3 
33.06 

26.33 

1966 

a 
35.10 

a 
36.85 

32.60 

35.40 

35.30 

a 
34.80 

30.80 

30.80 

a 

39.30 

a 

40.70 

a 
37.73 

38.10 

1967 

38.00 

38.10 

38.00 

37.90 

a 
43.31 

38.35 

36.80 

26.88 

23.83 

26.64 

a 
34.21 

a 

39.09 

1968 

35.10 

36.55 

34.38 

34.13 

32.95 

30.62 

25.29 

19.40 

19.70 

22.90 

22.60 

1969 

21.70 

a 
28.14 

a 

41.10 

a 
33.00 

REMARKS:  Well  discontinued,  December,  1969. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  57 
WELL  NAME  :  Bayaney 
LATITUDE  :  18'22'31" 
DIAMETER  :  12-20  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  836  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°47'08" 
DEPTH  :  210  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 


112.1 
103.0      105.1      108.7      106.4     84.29     101.4      104.9 


88.88     91.45     98.46 


106.2      103.8     98.52      101.7 
a  a 

122.7     104.1     128.6     106.1     98.78     105.9     111.6     105.3     70.39     122.4     94.68 

a  a  aaaaaaa 

104.4      106.4      123.3      124.1      114.3      107.6     127.9     124.7      126.9      130.3      125.5      129.0 
aa  aaaaa  a  a 

131.0  137.8  105.8     112.8     117.6     129.6     126.6  138.9     136.6 

aa  aaaaaaaa 

141.0     151.0  151.5     151.1     131.6     134.2     122.8     143.2     139.8     114.0 

a  a  aaaaaaa 

55.24     52.20     51.80     147.2  97.54     132.4     132.6     125.3     128.5     76.00     113.3 

aaaaaaaaaaaa 
120.2     126.1     137.0     31.60     32.35     139.4     52.33     51.60     62.10     61.60     133.4     123.5 
aaaaaaaaaaaa 

125.1  126.5      140.5      149.6      141.2     132.3     133.3      131.8     107.0      107.2      108.6      138.1 

aaaaa  a 

133.1      134.0      144.5     148.8     150.3      150.6      101.6     144.3  89.40  98.50 

a  a 

98.60  85.31     83.79  135.2     92.54  81.00 


98.18 


91.62 


73.78 
95.83 


97.50 


REMARKS:   Well   plugged,   January   1972. 

a  pumping,    b  recently  pumped,    e  estimated,    h   tape  measurement,    j    lowest  water    level    recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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Figure  42. — Gound-water  levels  at  Bayaney, 
'ocal  number  57. 
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WELLS  IN  THE 
INTERIOR  PROVINCE 
Caguae-Juncos  Valley 


LOCAL  NUMBER  :  29 
WELL  NAME  :  Juncos  Well 
LATITUDE  :  18°02'10" 
DIAMETER  :    16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  76.2  feet 
OWNER  :  Sucesio'n  Valdivieso 
LONGITUDE  :  66°43'34" 
DEPTH  :  160  feet 


YEAR 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 


MONTHS 

JAN 

FEB 

•MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

a 
18.49 

16.32 

7.05 

a 
13.66 

a 

a 

b 

■  . 

20.90 

28.40 

15.25 

14.40 

10.27 

4.26 

15.20 

:              a 

a 

b 

:     26.34 

14.75 

27.75 

17.54 

16.70 

18.01 

15.33 

17.28 

14.15 

4.63 

15.44 

14.78 

:              a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

:     20.40 

16.77 

16.10 

20.44 

21.60 

27.30 

20.40 

16.89 

16.25 

4.00 

16.09 

a 

b 

b 

b 

a 

b 

b 

a 

:     12.92 

19.60 

16.65 

16.61 

20.40 

22.39 

19.36 

17.33 

17.78 

7.75 

20.70 

22.90 

b 

b 

b 

a 

a 

a 

:     16.00 

21.00 
a 

27.84 
a 

13.45 

15.28 

15.23 

14.84 

15.73 
a 

14.31 

3.03 
a 

14.37 
a 

18.12 

:     18.80 

21.77 

23.40 

19.38 

14.56 

16.69 

17.70 

22.91 

8.8 

20.10 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

:      18.69 

29.40 

30.50 

27.42 

18.80 

16.75 

14.32 

7.12 

14.41 

:     18.30 

18.43 

REMARKS:  Well  discontinued,  April  1966. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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Figure  43. — Ground-water  levels  at  Juncos  Well, 
local  number  29. 
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LOCAL  NUMBER  :  30 
WELL  NAME  :  Sauza' 
LATITUDE  :  18°02'H" 
DIAMETER  :    20  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL: 
OWNER  :  Sucesio'n  Vaidivieso 
LONGITUDE  :  66°43'36" 
OEPTH  :  165  feet 


77.3  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1958 

13.94 

17.04 

17.47 

14.33 

1959 

15.87 

19.56 

17.57 

15.03 

11.06 

14.62 

15.58 

I960 

9 
32.20 

15.20 

3 
34.70 

18.48 

17.26 

18.84 

15.82 

16.99 

14.49 

15.15 

15.89 

3 
15.09 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1961 

25.31 

28.24 

27.27 

16.33 

26.70 

22.10 

22.80 

27.45 

16.52 

14.49 

15.82 

a 

b 

b 

a 

a 

b 

b 

b 

a 

1962 

20.95 

20.12 

16.95 

16.59 

31.87 

26.65 

20.45 

17.55 

18.28 

18.17 

20.75 

29.16 

b 

a 

a 

b 

b 

a 

a 

b 

1963 

16.50 
a 

20.16 
a 

44.03 
a 

21.06 

15.48 

15.64 
a 

26.02 

26.13 
a 

14.51 

13.12 

a 

14.56 

17.20 

1964 

29.60 

28.80 
a 

31.50 

20.05 
a 

14.89 

29.10 

18.37 
a 

39.61 

18.30 

37.50 
a 

1965 

20.35 

29.30 

27.02 

34.50 

18.28 

16.90 

26.82 

17.61 

15.12 

25.15 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1966 

32.68 

32.99 

31.57 

34.46 

32.53 

41  .40 

34.08 

37.09 

18.37 

34.38 

29.87 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1967 

33.04 
a 

35.33 
a 

36.56 

39.18 

40.01 
a 

40.13 
a 

42.69 
a 

44.24 

18.90 

19.43 

20.13 

21.99 

1968 

36.40 

40.34 

21.16 

41.40 

34.18 

31.94 

16.33 

REMARKS:  Well  discontinued,  September  1968. 

a  puaping,  b  recently  pumped,  e  estinated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  puaping  well 
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LOCAL  NUMBER  :  50  ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  148  feet 

WELL  NAME  :  Gurabo  Experimental  OWNER  :  Gurabo  Agricultural  Station 

LATITUDE  :  18°15'50"  LONGITUDE  :  650S9'32" 

DIAMETER  :    13  inches  DEPTH  :  145  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY          JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960 

21.89 

1961 

23.76 

25.28 

28.73 

27.32 

27.13 

25.07 

27.84 

25.98 

26.38 

24.68 

23.58 

1962 

23.65 

23.72 

27.39 

28.96 

25.60 

25.47 

29.42 

26.78 

27.15 

27.66 

26.34 

27.05 

1963 

26.30 

26.87 

28.88 

30.83 

28.26 

25.80 

30.39 

28.32 

26.41 

26.04 

26.18 

26.58 

1964 

26.92 

30.54 

30.65 

30.69 

30.08 

27.24 

27.12 

27.26 

26.54 

26.43 

1965 

29.83 

29.52 

23.61 

24.23 

24.46 

24.58 

24.35 

24.23 

1966 

24.19 

23.94 

24.10 

26.47 

25.80 

25.52 

25.35 

25.53 

1967 

24.69 

26.73 

27.00 

31.13 

32.00 

32.72 

30.21 

30.16 

30.12 

29.75 

1968 

30.26 

30.10 

29.35 

30.24 

29.87 

25.37 

24.52 

24.50 

24.61 

24.80 

1969 

26.28 

27.15 

23.90 

26.62 

24.50 

23.34 

25.89 

1970 

26.33 

27.10 

27.67 

28.11 

22.18 

24.83 

23.48 

1971 

28.63 

28.96 

28.53 

29.32 

29.12 

29.18 

30.48 

30.32 

29.88 

1972 

31.16 

31.82 

31  .07 

32.70 

31.04 

30.57 

29.88 

1973 

29.98 

30.85 

32.12 

34.00 

32.85 

32.50 

30.38 

1974 

32.85 

34.52 

1975 

32.95 

33.78 

44.38 

36.42 

12.65 

30.23 

30.28 

28.14 

1976 

30.02 

30.69 

31  .97 

29.24 

28.40 

29.60 

28*20 

27.97 

28.30 

1977 

29.31 

32.99 

34.32 

36.41 

35.45 

31  .72 

34.58 

32.78 

30.40 

29.29 

31.04 

1978 

29.41 

27.28 

26.28 

28.20 

26.50 

29.02 

29.67 

26.51 

26.99 

25.60 

1979 

25.39 

24.62 

24.82 

30.14 

28.72 

29.83 

31.22 

31.32 

30.38 

30.61 

30.34 

1980 

30.44 

30.80 

30.40 

28.93 

29.02 

30.43 

30.79 

26.89 

28.96 

35.29 

29.68 

1981 

30.36 

31.28 

30.59 

29.28 

28.68 

28.77 

27.94 

26.90 

27.88 

1982 

26.97 

27.01 

26.97 

27.13 

29.13 

29.06 

29.85 

28.75 

28.64 

29.05 

28.53 

25.93 

1983 

28.19 

28.14 

28.19 

28.25 

26.18 

28.85 

28.81 

29.78 

29.57 

29.83 

28.99 

29.55 

1984 

29.44 

28.86 

29.17 

31.34 

34.33 

30.15 

26.96 

30.20 

30.45 

29.86 

27.35 

29.40 

1985 

.      30.62 

30.34 

29.74 

REMARKS:  Well  discontinued,  April  1985. 
a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated, 
n  nearby  pumping  well 


h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  4  4. — Ground-water  levels  at  Qurabo  Experimental  Station, 
local  number  50. 
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LOCAL  NUMBER  :  51 
WELL  NAME  :  Old  well  4 
LATITUDE  :  18°15'08" 
DIAMETER  :    10  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  197.4  feet 
OWNER  :  Gurabo  Experimental  Station 
LONGITUDE  :  65°59'24" 
DEPTH  :  270  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1960 

11.13 

1961 

13.68 

14.58 

15.04 

14.72 

14.87 

14.78 

14.93 

13.93 

13.54 

13.19 

13.50 

1962 

13.94 

14.24 

14.92 

14.81 

13.87 

13.80 

14.01 

14.37 

13.70 

14.24 

15.00 

14.27 

1963 

15.18 

15.37 

15.98 

15.60 

14.39 

15.60 

14.43 

14.43 

14.69 

14.95 

15.05 

15.73 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 
n  nearby  pumping  well 


LOCAL  NUMBER  :  52 
WELL  NAME  :  Bairoa 
LATITUDE  :  18'15'38" 
DIAMETER  :    16-10  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  200  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66"02'13" 
DEPTH  :  116  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MONTHS 
MAR    APR    MAY    JUN 


JUL    AUG    SEP    OCT 


NOV    DEC 


1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 


72.80 


73.30  73.30 

a 
79.80 

a      a 
79.10  77.10 

20.48  18.90 


73.50 
77.60 
18.84 
82.20 
19.54 


18.08     18.39 

a  a  a 

60.94     60.20     72.33 

a  a 

72.33  74.29 


79.60      79.79     81.25 


74.10 

b 
34.45 

17.08 

18.83 

a 

72.63 

20.40 

55.32 
a 

79.50 


74.20 

a 
74.70 

15.45 

19.40 

a 

72.48 

20.63 

a 

80.40 


74.60     80.80      77.90 


71.00 

a 
79.70 

15.11 

17.70 

19.93 

a 
74.08 

a 

87.30 
a 
79.28 

32.47 


a  a 

72.30  70.40 
a             a            a  a 

74.40      74.10      74.10  75.20 

a  a  a  a 

78.40     79.80      79.90  79.00 

a 

77.10      16.84      15.95  25.60 

20.94     17.26     16.59     16.48 
a  a 

18.53     85.68     80.53 
a  a  a  a 

72.79     72.33     72.58     72.83 

19.62     21.77 


a  a 

70.30  73.90 

a 
79.70 

a  a 

79.80  80.10 

24.60  19.00 

16.78  17.72 
a  a 

78.50  78.37 
a  a 

72.62  72.49 


a  a 

78.00      78.93 


27.89 


87.34 


61.88 
a 

77.08 


98.12 


89.50 


86.00 


63.26 
a 

73.42 

i 
97.50 

a 
91.80 

a 
50.49 

21.60 


66.17     69.08 


27.93      80.50      82.20 


80.63 
a  a 

81.39      77.52 
a 
72.40 
a  a 

81.10     80.65 

28.58  28.34 
a  a 

74.78  74.24 
a  a 

74.08     75.53 


80.60 
a 
81.60 


81.22 
96.10 
100.6 
72.90 
22.82 

19.34 
80.90 


71.85 
a 

79.90 
a 

99.25 
a 

98.50 

9.60 
a 

80.15 

16.82 
a 
65.78 


68.13      74.13      73.89 

a  a  a  < 

79.95     81.44     63.76      78.41 


68.70 


79.75 


92.27      97.03     93.88 


96.70 


77.35     79.95     81.83 


80.12 

29.62 

a 
74.64 

a 
79.85 


80.35 


84.45 

a 
77.19 


75.96      75.05 


115.1 

89.88 
16.18 
81.35 
81.97 
82.70 
23.46 
74.17 


a  a 

100.2     94.18     91.90 

12.69     26.93     24.16     26.14 
a  a  a  a 

79.83     88.06     80.55     83.48 


91.55     91.08 
29.02      14.77 


53.07  77.60  74.71 
a             a 

77.16      78.39  24.68 

a  a  a  a 

81.08  80.45     81.48     81.62 

31.36 


a  a 

75.99  81.45 
a 

0.92  71.63 
a  a 

80.22  81.13 

29.04  27.71 


80.08     78.85     73.01 


24.74     29.59 

a  a  a  a  a  a 

22.70     21.27  81.44     80.28     77.37  72.89 

a  a  a  a  a  a 

74.85      74.78  75.10      73.51      73.76  73.16 

a  a  a  a  a 

73.12      76.22  26.23      80.60      74.27  78.50 


16.60      17.32     57.32 


REMARKS:  Well  discont 
a  pumping,  b  recent ly 
n  nearby  pumping  well 


nued,  April  1985. 
pumped,  e  estimated, 


h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  4  5. — Ground-water  levels  at  Bairoa, 
local  number  52. 


157 


WELLS  IN  THE 
INTERIOR  PROVINCE 
Cayey  Valley 


LOCAL  NUMBER  :  33 
WELL  NAME  :  Cayey  10. 
LATITUDE  :  18°07'07" 
DIAMETER  :  12-16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  1,280  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°08'42" 
DEPTH  :  220  feet 


MONTHS 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

10.31 

11.11 

10.77 

11.83 

1960 

12.33 

13.22 

14.61 

14.98 

15.34 

14.85 

14.85 

11.83 

6.69 

2.52 

3.60 

3.02 

1961 

1.49 

2.72 

5.12 

7.49 

8.37 

8.57 

7.75 

3.24 

4.33 

10.31 

6.39 

6.09 

1962 

3.24 

4.47 

3.92 

10.50 

14.61 

a 
39.30 

10.16 

8.16 

4.03 

2.69 

4.76 

4.14 

b 

b 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1963 

5.49 

6.21 

9.38 

20.86 

18.94 

17.25 

22.05 

32.58 

29.48 

42.00 

43.29 

43.20 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1964 

29.85 

50.20 

49.70 

67.19 

44.70 

41.97 

54.82 

55.02 

47.89 

47.78 

48.01 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1965 

47.48 

47.42 

50.88 

53.38 

38.42 

38.54 

38.21 

41.95 

42.81 

43.66 

43.83 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1966 

41.53 

41.96 

41.99 

44.96 

45.54 

45.71 

55.91 

39.67 

56.53 

55.24 

59.02 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1967 

56.85 

55.57 

46.30 

54.35 

104.6 

116.7 

114.8 

35.98 

69.85 

85.99 

96.88 

95.75 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1968 

91.30 
a 

89.40 
a 

109.3 
a 

110.2 

106.2 

88.80 
a 

116.0 

116.6 

115.7 

116.9 

117.0 

1969 

116.9 

117.0 

116.6 

117.3 

45.49 

1970 

a 

a 

1971 

104.3 

110.3 

1972 

3 
116.8 
a 

A 

118.5 

a 

a 

a 

1973 

a 

49.30 

a 

32.62 
a 

36.85 

a 

40.98 
a 

40.74 

a 

1974 

37.12 

39.90 

40.83 

41.08 

53.15 

49.49 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1975 

43.28 
a 

44.61 
a 

40.99 

43.70 

38.72 
a 

a 

35.87 

36.71 

a 

40.00 

a 

1976 

42.46 

101.6 

103.2 

150.8 

153.8 

169.2 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1977 

103.8 

105.8 

76.10 

77.00 

78.10 

80.00 

73.60 

70.50 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1978 

a 

77.38 

55.34 
a 

55.25 

a 

54.25 
a 

54.87 

57.90 

47.80 

54.30 

57.00 

1979 

53.00 

11.20 

10.50 

53.40 

53.20 

52.70 

7.80 

7.00 

6.60 

7.30 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1980 

5.70 

7.70 

8.40 

8.80 

9.10 

58.40 

59.00 
a 

62.60 

59.60 

52.90 

58.00 
a 

57.60 

a 

1981 

10.28 

10.83 

9.90 

9.55 

12.55 

50.33 

8.17 

8.64 

100.9 

103.5 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1982 

102.3 

92.70 

95.30 

93.90 

99.28 

105.6 

89.19 

103.3 

96.65 

98.70 

98.30 

100.3 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1983 

35.87 

95.50 

35.20 

104.3 

93.25 

90.60 

39.40 

45.10 

81.36 

100.4 

90.30 

102.1 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1984 

85.49 
a 

75.90 

a 

112.0 

a 

58.50 

67.97 

75.65 

79.50 

70.75 

86.26 

88.96 

83.94 

46.33 

1985 

96.08 

109.9 

107.3 

REMARKS:  Well  discontinued,  April  1985. 
a  puaping,  b  recently  puaped,  e  estiaated, 
n  nearby  puaping  well 


h  tape  aeasureaent,  j  lowest  water  level  recorded. 
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Figure  4  6. — Ground-water  levels  at  Cayey  10, 
local  number  33. 
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LOCAL  NUMBER  :  34 
WELL  NAME  :  Cayey  9 
LATITUDE  :  18°07'41" 
DIAMETER  :  12-16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  1,214  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°08'07" 
DEPTH  :  167  feet 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MONTHS 
MAY    JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1959 

9.36 

9.32 

9.38 

9.63 

1960 

9.95 

10.01 

10.35 

9.98 

9.37 

9.18 

9.30 

7.28 

7.09 

7.88 

8.27 

7.63 

1961 

7.79 

7.47 

9.21 

9.42 

8.17 

8.45 

6.24 

7.57 

7.72 

6.81 

7.41 

7.07 

1962 

7.44 

7.73 

8.19 

7.90 

7.63 

8.67 

6.80 

7.94 

7.09 

7.95 

8.20 

8.55 

1963 

8.60 

8.55 

8.83 

8.91 

8.94 

7.90 

8.55 

8.68 

8.33 

8.32 

8.62 

9.09 

1964 

9.17 

9.30 

9.39 

9.54 

9.38 

8.75 

8.50 

9.09 

7.86 

9.06 

8.99 

1965 

a 

44.99 

a 
50.99 

a 
50.57 

8.26 

a 
17.97 

a 
17.47 

a 
27.96 

a 
28.64 

a 
43.11 

a 
43.02 

1966 

a 
41.02 

a 
49.13 

a 
54.59 

a 
50.58 

a 
51.48 

a 
51.60 

a 
51.73 

a 
42.43 

8.70 

a 
41.69 

a 

48.85 

1967 

a 

42.50 

15.61 

a 

56.55 

a 
55.78 

a 

99.48 

a 
97.40 

a 
108.5 

a 
54.85 

a 
61.17 

a 
56.78 

a 
56.70 

15.57 

1968 

13.79 

11.41 

10.93 

11.26 

78.50 

10.88 

10.34 

9.47 

REMARKS:  Well  discontinued,  September  1968. 

a  pumping,  b  recently  pumped,  e  estimated,  h  tape  measurement,  j  lowest  water  level  recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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Figure  4  7. — Ground-water  levels  at  Cayey  9. 
local  number  34. 
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LOCAL  NUMBER  :  35 
WELL  NAME  :  Cayey  Mogate 
LATITUDE  :  lS'lW'M" 
DIAMETER  :  12-16  inches 


ELEVATION  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL:  1,260  feet 
OWNER  :  P.R.  Aqueduct  and  Sewer  Authority 
LONGITUDE  :  66°08'07" 
DEPTH  :  167  feet 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MONTHS 
MAY    JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 


b  a  a  a 

36.30     37.58     36.66     36.15 

aaaaaaaaaaaa 
30.60     32.55     50.10     61.80     38.00     34.80     34.10     29.90     33.85     21.75     25.35     22.62 

aaaaaaaaaaaa 
22.90     25.19     23.15     25.96     25.72     27.09     26.37      23.74     20.79     20.14      16.60      17.67 

aaaaaaaaaaaa 
16.37      19.20     20.01      21.57     22.40     24.40     24.16     23.09     19.31      20.20     21.23     22.93 

aaaaaaaaaaaa 
23.49     24.08     24.96     26.77     27.82     27.16     27.73     28.39     27.10     28.20     26.25     29.40 

aaaaa  aaaaaa 

26.33     29.24     31.93     44.46     47.58  38.36     65.20     66.89     78.89     78.90      78.96 

a  a  a  a 

97.54     93.68     99.16     99.77 


REMARKS:    Discontinued,  April    1965. 

a  pumping,    b  recently  pumped,   e  estimated,    h  tape  measurement,    j    lowest  water    level    recorded, 

n  nearby  pumping  well 
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Figure  48. — Ground-water  levels  at  Cayey  Mogate, 
local  number  35. 
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